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Nelle tavole che seguono sono raccolti i risultati delle 
principali Osservazioni Meteorologiche fatte all’Osservatorio della 
R. Università di Torino nell’anno 1896. 

Le notazioni e i simboli adoperati sono quelli generalmente 
in uso : la forza del vento è espressa nella scala 0 — 4; e la 
nebulosità del cielo nella scala 0 — 10. 

Le meteore sono indicate coi simboli internazionali proposti 
dal Congresso di Vienna ed ora comunemente adottati: 


Pioggia.® 

Neve.* 

Nevischio.A. 

Grandine.A 

Nebbia.= 

Nebbia all'orizzonte . . . S 

Brina. V 

Gelo. 1 — 1 

Gelicidio.evo 

Rugiada. 

Aghi di ghiaccio ....*-* 
Caligine.co 


Temporale."K 

Temporale lontano . . . T 

Lampi senza tuoni . . . < 

Lampi e tuoni ■ . . . £ 

Vento forte.— 1 “ 

Vento fortissimo . . . . _jio 

Uragano di neve . . . . 4" 

Alone solare.© 

Alone lunare.6 

Corona solare.ffi 

Corona lunare.€ 

Arco baleno. . ... y > 


Gli esponenti 0 e 2 indicano rispettivamente che la meteora 
alla quale si riferiscono è di poca intensità, oppure fortissima; 
e la lettera nei numeri I, II, III significano che la meteora 
è stata osservata nella notte oppure verso le 9, le 15 o le 21. 

Le ore sono contate da una mezzanotte all altra in tempo 
medio dell’Europa Centrale. 

I valori medi giornalieri sono ottenuti prendendo la media 
dei valori osservati alle 9, alle 15 e alle 21 ; fuorché per la 
temperatura, la media della quale è ottenuta prendendo la 
media dei valori estremi e delle temperature osservate alle 
9 e alle 21. . . 

Nell’ultima tavola sono confrontati coi valori normali i ri¬ 
sultati ottenuti in quest’anno già corretti per ottenere le medie 
giornaliere delle osservazioni fatte nel tempo medio dell Europa 
Centrale (Cf. Osservazioni Meteorologiche 1894, nota). 
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Mes 

E DI 

Gennaio 

DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0») 

Temperatura dell’aria 

Umidità assoluta 


» 1 

15 l 

21 

Media 

Min. | 

Mass, j 

9 1 

i5 ] 

21 i 

Media 

» 

.. | 

21 

Media 



736.99 | 

739.60 

742.44 

739.68 

—2.2 

0.2 I 

-0.6 

0.2 

-0.2 

-0.7 

4.2 

4.6 

4.5 

4.4 



46.82 

46.25 

46.20 

46.42 

—1.3 

0.0 

—1.0 

-0.3 

0.0 

—0.6 

4.1 

4.6 

4.3 

4.4 


3 

44.81 

43.38 

43.10 

43.76 

—2.4 

-1.4 1 

—1.7 

-1.6 

-2.4 

-2.0 

3.8 

4.0 

3.8 

3.9 



40.16 

38.31 

39.34 

39.27 

-4.0 

—2.2 ; 

-3.4 

-2.2 

-3.0 

-ai 

3.4 

3.7 

3.7 

3.6 



43.72 

42.36 

44.44 

43.51 

—4.0 

ì.o ; 

-3.9 

0.9 

-3.0 

-2.5 

3.3 

4.2 

3.7 

3.7 


6 

47.64 

47.36 

48.14 

47.71 

—4.9 

—1.8 

-4.0 

—1.8 

-2.0 

-3.2 

8.3 

4.3 

4.0 

3.9 


7 

48.62 

46.50 

46.20 

47.11 

-3.0 

—2.3 

—2.7 

-2.4 

-2.6 

-2.6 

8.6 

3.8 

3.8 

3.7 


8 

42.54 

41.16 

37.65 

40.45 

—4.3 

—2.1 

—3.8 

—2.1 

-3.0 

-31 

3.4 

3.8 

3.7 

3.6 


9 

36.51 

36.58 

40.38 

37.82 

4.4 

2.0 

-2.9 

1.8 

-0.4 

-1.4 

3.4 

2.6 

3.5 

3.2 


10 

42.91 

42.50 

44.70 

43.37 

-5.0 

0.6 

-4.8 

0.2 

-0.6 

-2.4 

2.1 

2.4 

3.1 

2.5 


11 

46.17 

44.42 

44.30 

44.96 

—2.5 

—0.2 

—2.4 

-0.8 

—1.5 

-1.6 

8.3 

4.0 

3.9 

3.7 


12 

39.79 

37.18 

38.36 

38.44 

—5.6 

—1.0 

-5.3 

-1.1 

-2.4 

-16 

8.0 

3.6 

3.6 

3.4 


13 

35.93 

34.20 

34.50 

34.88 

—7.5 

0.7 

—6.4 

0.6 

-0.3 

-3.4 

2.6 

4.1 

3.9 

3.5 


14 

33.73 

30.42 

29.10 

31.08 

—3.5 

0.6 

—2.8 

0.4 

-0.6 

-11 

3.5 

4.1 

4.2 

3.9 


15 

30.71 

32.23 

33.22 

32.05 

-6.0 

1.1 

—5.0 

0.6 

-3.6 

-3.4 

8.0 

4.1 

3.3 

3.4 


16 

34.82 

35.51 

38.23 

36.19 

-5.6 

9.7 

-3.5 

9.5 

7.0 

1.S 

3.3 

2.6 

3.5 

3.1 


17 

37.95 

36.38 

37.44 

37.26 

—0.5 

7.6 

0.3 

7.5 

5.0 

ai 

3.9 

4.2 

4.3 

4.1 


18 

39.05 

39.21 

43.52 

40.59 

3.2 

8.8 

3.9 

8.0 

8.4 

48 

3.9 

4.9 

4.8 

4.5 


19 

46.27 

45.22 

45.75 

45.75 

3.6 

6.3 

4.5 

6.3 

3.6 

41 

5.3 

5.2 

5.1 

5.2 


20 

46.41 

45.02 

45.47 

45.63 

-1.2 

6.3 

0.1 

6.3 

4.1 

21 

4.3 

5.5 

5.7 

5.2 


21 

47.69 

47.09 

47.76 

47.51 

0.0 

6.3 

0.7 

6.2 

3.6 

2.6 

4.4 

5.5 

4.7 

4.9 


22 

47.09 

45.17 

45.42 

45.89 

-1.0 

3.5 

-0.1 

3.4 

1.8 

U 

4.5 

4.8 

4.3 

4.5 


23 

43.96 

42.93 

45.02 

43.97 

—1.7 

4.6 

-0.5 

4.4 

2.3 

li 

4.6 

4.6 

4.9 

4.5 


24 

45.84 

44.73 

44.82 

45.13 

0.9 

3.2 

1.4 

2.8 

1.4 

1.7 

3.8 


4.5 

4.6 


25 

43.91 

42.84 

43.84 

43.56 

—2.4 

2.2 

-2.0 

2.0 

0.6 

~25 






26 

27 

28 

43.69 

43.03 

51.03 

42.89 

45.18 

51.13 

43.57 

47.68 

52.31 

43.36 

45.30 

51.47 

-5.0 

-4.8 

—0.4 

—0.2 

—0.4 

2.0 

—3.5 

-3.6 

0.4 

-0.7 

—1.6 

2.0 

-1.5 

-0.4 

-0.2 

-2.4 

0.4 

3.3 

4 1 

| 3.6 

41 

4.0 

3.6 

40 

4.3 

3.8 

38 

3.9 

3.8 


29 

30 

31 

53.13 

54.74 

52.47 

52.96 

53.58 

49.22 

53.71 

54.30 

48.24 

53.27 

54.21 

49.98 

—3.4 

—2.9 

—2.2 

2.8 

5.3 

7.8 

-2.5 

—2.0 

-0.7 

2.7 

5.3 

7.4 

0.8 

2.6 

4.4 

0 .: 

21 

3.7 

44 

4.7 

3.6 

4.1 

4.3 

4.2 

4.0 


Media 

43.49 

42.63 

43.52 

43.21 

-2.6 

2.3 

—1.9 

2.0 

0.4 

-01 

3.7 

4.1 

4, 

4.0 

Massima 

Minima 

754.74 il giorno 30 
730.42 » 14 


9.7 

—7.5 

il giorno 

16 

18 


5 -7 il giorno 

1 2-1 

20 

10 


5 


lì 




































































Direzione e forza del vento 

9 

15 

21 

JVB 1 

— 0 

2TTF 1 

NW 1 

str i 

TT 1 

SW 1-2 

W 1 

SW 1-2 

SSW 1 

— 0 

NE 1 

SSW 2 

S 1 

NE 1 

2TB 1 

JV 1 

NE 1 

JV 1 

S 2 

— 0 

— 0 

S 1 

NE 2 

W 1 

NE 1 

JVW 23 

JV 1 

ir ì 

N 1 

WSW 2 

ATB 1 

WSW 1-2 

SW 1 

S 1 

SSW 1 

SSW 2 

STT 1 

SSW 1 

— 0 

— 0 

JV 1 

S1F 1 

S 1 

NE 1 

STF 3 

2VTT 2 

E 1-2 

STT 2 

1 

SSW 2-3 

S 2-3 

JV 1 

2VB 1 

S 2 

SSW 1 

S 1 

S 1 

S 1 

S 1 

— 0 

S 1 

JV 1 

— 0 

NE 1 

JVB 1 

S 1 

S 1 

JV 1 

S 1 

— 0 

JV 1 

SW 1 

S 1 

S 1 

S 1 

— 0 

SSW 1 

— 0 

NE 2 

— 0 

SSW 1 

— 0 

SSW 1 

ssir ì 

S 1 

S 1 

SSTT 2 

S 1 

- 0 

ss ir 2 

S 2 

S 1 






= 2 tutto il giorno 
= 2 tutto il giorno 
=’ tutto il giorno 

V n; =* tutto il giorno 
s mattino e sera 

V s »; = s tntto il g' orno 

V m; =* tutto il giorno 
=2 tutto il giorno 

V « -* (W) nella sera 


_£0 gk 30 m ; tutto il giorno ad intervalli 
=2 9» 30"* 

= nel mattino 
= nel mattino 
= nel mattino; = s sera 

(SW) nel mattino; sciroccale subalpino 
































































Febbraio 


DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0») 

Temperatura dell’aria 

Umidità assoluta 

Umidità relativa 

9 

15 1 

21 1 

Media 

Min. 

Mass. 

9 J 15 1 

21 

Media 

9 

15 

21 1 

Media 

9 

15 1 

21 

Media 

1 

745.44 1744.20 

744.11 

744.58 

-0.4 

10.6 

1.2 

10.6 

7.0 

4.6 

4.1 

5.3 

u 

5.1 

81 

56 

77 

71 

2 

46.39 

46.61 

48.30 

47.10 

1.8 

9.8 

2.8 

9.8 

6.6 

5.2 

4.6 

6.1 

5.4 

5.4 

84 

68 

74 

75 

3 

48.73 

49.12 

51.29 

49.71 

0.4 

9.8 

1.5 

9.8 

5.5 

4.3 

4.2 

4.2 

4.5 

4.3 

81 

47 

66 

65 

4 

54.35 

51.97 

51.37 

52.56 

2.2 

7.2 

2.3 

7.2 

5.0 

4.2 

4.8 

5.5 

5.2 

5.2 

89 

73 

79 

80 

5 

49.79 

49.12 

49.89 

49.60 

-0.3 

7.4 

—0.1 

' 7.2 

4.8 

3D 

4.0 

4.7 

5.1 

4.6 

89 

62 

79 

77 

6 

49.16 

47.72 

48.73 

48.54 

—0.2 

9.1 

0.5 

8.6 

6.0 

3.8 

4.1 

4.4 

5.0 

4.5 

85 

52 

71 

69 

7 

47.67 

45.25 

45.73 

46.22 

0.2 

10.8 

1.0 

10.0 

6.8 

4.1 

4.2 

4.2 

5.0 

4.4 

85 

46 

63 

65 

8 

48.00 

46.04 

46.76 

46.93 

1.8 

9.8 

3.0 

9.6 

6.4 

5.2 

4.4 

5.5 

5.9 

5.3 

78 

62 

82 

74 

9 

47.46 

46.51 

47.42 

47.13 

0.6 

10.4 

2.0 

10.2 

9.1 

55 

4.4 

4.8 

4.1 

4.4 

84 

52 

48 

61 

10 

48.54 

47.75 

48.47 

48.25 

1.5 

11.2 

2.0 

11.0 

8.0 

5.7 

4.3 

3.8 

5.1 

4.4 

82 

39 

63 

61 

11 

48.89 

47.04 

47.36 

47.76 

2.0 

2.7 

2.6 

12.5 

8.8 

65 

4.4 

4.3 

4.5 

4.4 

79 

40 

53 

57 

12 

46.71 

4324 

42.27 

44.07 

2.4 

13.2 

3.5 

13.0 

9.2 

7.1 

4.6 

4.3 

5.6 

4.8 

78 

39 

65 

61 

13 

40.72 

39.07 

41.09 

40.29 

5.5 

13.2 

6.0 

13.0 

9.7 

8.6 

5.0 

5.7 

4.9 

5.2 

71 

51 

54 

59 

14 

42.46 

41.01 

41.81 

41.76 

2.6 

12.0 

4.0 

11.3 

8.0 

6.7 

4.2 

5.0 

4.9 

4.7 

69 

49 

62 

60 

15 

41.91 

39.40 

43.08 

41.46 

1.6 

11.0 

3.7 

11.0 

6.6 

5.7 

4.2 

5.9 

5.9 

5.3 

70 

60 

81 

70 

16 

49.33 

48.95 

50.56 

49.61 

4.6 

7.0 

4.8 

6.2 

4.6 

5.2 

4.1 

4.7 

4.7 

4.5 

64 

69 

74 

69 

17 

50.86 

49.01 

50.01 

49.96 

1.2 

6.7 

1.5 

6.4 

4.6 

35 

4.2 

4.4 

4.4 

4.3 

82 

61 

70 

71 

18 

48.38 

45.99 

45.26 

46.54 

0.8 

9.2 

1.7 

8.2 

5.4 

4.3 

4.3 

4.7 

5.3 

4.8 

84 

58 

78 

76 

19 

42.97 

40.51 

40.14 

41.20 

2.0 

9.6 

2.8 

8.6 

6.7 

5.3 

4.5 

5.1 

5.5 

5.0 

81 

61 

75 

72 

20 

38.26 

36.16 

37.28 

37.23 

1.8 

9.6 

2.8 

9.4 

7.6 

5.4 

4.5 

5.7 

6.0 

5.4 

81 

65 

77 

74 

21 

37.78 

37.08 

38.90 

37.92 

—0.4 

1.1 

1.0 

0.6 

-0.4 

0.3 

4.6 

4.4 

3.9 

4.3 

94 

92 

89 

92 

22 

39.59 

38.96 

40.98 

39.84 

-1.2 

1.1 

—1.0 

1.0 

0.6 

-Oli 

2.7 

3.2 

4.2 

3.4 

63 

65 

88 

72 

23 

44.44 

43.32 

42.83 

43.53 

—1.4 

0.5 

—1.6 

0.3 

-0.6 

—05 

3.4 

3.0 

3.6 

3.3 

86 

64 

80 

77 

24 

41.79 

39.31 

38.56 

39.89 

—2.8 

— 1.0 

—2.7 

— 1.5 

-1.6 

-20 

2.9 

3.2 

3.7 

3.3 

78 

76 

92 

82 

25 

34.23 

31.77 

31.47 

32.49 

—3.4 

0.4 

—2.4 

0.2 

0.0 

-1.4 

3.4 

4.4 

4.6 

4.1 

90 

94 

100 

95 

26 

26.80 

25.13 

28.19 

26.71 

0.3 

3.0 

1.2 

2.8 

2.4 

1.7 

4.5 

5.1 

5.1 

4.9 

91 

91 

93 

92 

27 

32.28 

33.55 

35.42 

33.75 

1.4 

6.0 

1.8 

6.0 

3.8 

3.2 

4.7 

5.1 

4.9 

4.9 

91 

73 

82 

82 

28 

38.42 

37.06 

37.66 

37.71 

0.0 

9.2 

1.6 

9.2 

6.0 

45 

; 47 

5.9 

5.7 

5.5 

91 

69 

80 

80 

29 

35.64 

33.37 

34.09 

34.37 

1.6 

15.6 

4.4 

15.3 

11.4 

8.3 

5.0 

6.1 

6.2 

5.8 

81 

47 

62 

63 

Media 

43.69 

42.21 

43.07 

42.99 

0.9 

j 8.2 

1.8 

7.8 

5.5 

4.1 

! 13 

4.8 

5.0 

4.7 

81 

61 

74 

72 

Massima 

754.35 il giorno 

4 


15.6 

il 

giorno 

29 


62 il giorno 

29 

100 il giorno 

25 

Minima 

725.13 


26 


—3.4 



25 


d.U 

» 

23 

39 

► IV 1 


Massima 

Minima 











































































Mese w 


DATA 

Direzione e forza del vento 

Nebulosità e forma 

9 

15 

A 

21 


9 | 15 1 

1 

ssw 

2 

S 

ì 

ssw 

2 

0 sr 

0 

2 

— 

0 

NE 

ì 

NW 

1 

0 ss» 

0 

3 

ssw 

1 

SW 

ì 

— 

0 

0 = a 

0 

4 

sw 

1 

s 

i 

s 

2 

1 = 

0 =« 

5 

NE 

2 

N 

ì 

s 

1 

0 =° 

0 =® 

6 

SW 

1 

S 

ì 

— 

0 

1 sr 

0 

7 

ssw 

2 

S 

ì 

■ — 

0 

0 =« 

0 

8 

_ 

0 

SW 

i 

sw 

1 

0 

0 =» I 

9 

sw 

1-2 

— 

0 

sw 

1 

0 ==« 

0 

IO 

sw 

1 

s 

ì 

s 

1 

0 sr 

0 

11 

sw 

1 

_ 

0 

N 

1 

0 =» 

0 

12 

sw 

1 

s 

1 

s 

1 

0 

0 

18 

sw 

2 

s 

1 

NE 

1 

8 msr 

0 

14 

NE 

1 

— 

0 

NW 

1 

0 = 

0 

15 

NE 

1 

NE 

1 

NNE 

3 

1 s 

4 sr 

16 

N 

2 

— 

0 

NW 

1 

10 sm 

0 

17 

N 

1 

E 

1 

W 

1 

10 ms 

3 ms 

18 

— 

0 

s 

1 

_ 

0 

1 s 

0 s° 1 

19 

— 

0 

— 

0 

- 

0 

7 msr = 

7 msr 

20 

S 

1 

~ 

0 

NW 

2 

3 msr = 

6 m 

21 

N 

2-3 

NE 

2 

NNE 

2 

10 * 

10 m 

22 

NNE 

1 

E 

1 

NE 

1 

10 msr 

10 sm 

23 

N 

1 

— 

0 

S 

1 

10 ms 

9 ms 

24 

N 

2 

NE 

1 

N 

1 

3 sr 

10 ms 

25 

S 

1 

NE 

1 

NE 

1 

9 ms 

7 ms 

26 

SSW 

2 

W 

1 

SW 

1 

10 * 

10 • 

27 

SSW 

2 

S 

1 

SW 

1 

10 m © 

8 ws 

28 

W 

1 

SW 

1 

SW 

1 

0 s 

6 ms 

29 

SW 

2-3 


0 

SW 

2-3 

4 msr 

7 sr 




Frequenza relativa dei venti 


N 

NE 

E 

SE 


s 

SW 

W NW Cai** 

9 

13 

2 

- 


19 

20 

3 4 

17 


Febbraio 


delle nubi 


Media 

Precipitazioni 

(in millimetri) 

Osservazioni 

DATA 

0 



1 

0 



2 

0 



3 

0 



4 

0 


V « 

5 

0 



6 

0 



7 

0 


= nel mattino 

8 

0 


v » 

9 

0 


v « 

10 

0 


V M 

11 

0 


= nel mattino 

12 

2 



13 

0 



14 

5 



15 

3 



16 

7 



17 

* 



18 




19 

5 



20 

6 




10 

3.3 

*° tutto il giorno 

21 

22 

10 



23 

® 



24 

9 


* ni 

25 

10 

14.9 

* n @ durante il giorno 

27 

6 

6.6 

© * » 

28 

1 



29 

4 






Stato del cielo: Giorni 


misti 

coperti 

nebbiosi con pioggia neve temporali grandine 

10 

4 

_ 2 2 — 

















































































12 


Marzo 


13 



DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 

9 

15 

21 Media 

1 

733.76 

733.02 

733.72 

733 50 

2 

31.63 

29.55 

31.21 

30.79 

3 

32.53 

32.04 

32.22 

32.26 

4 

29.55 

26.91 

26.46 

27.64 

5 

27.08 

27.91 

31.09 

28.69 

6 

36.95 

37.24 

39.17 

37.79 

7 

38.50 

36.61 

37.01 

37.37 

8 

35.06 

33.07 

33.76 

33.96 

9 

32.80 

32.91 

32.31 

32.67 

10 

30.66 

30.87 

38.79 

33.44 

11 

43.32 

40.73 

39.83 

41.29 

12 

37.50 

34.27 

34.19 

35.32 

13 

33.76 

31.94 

32.57 

32.76 

14 

33.65 

33.70 

35.54 

34.30 

15 

38.91 

38.86 

40.84 

39.54 

16 

43.86 

42.76 

43.52 

43.38 

17 

43.48 

42.08 

42.61 

42.72 

18 

42.02 

39.97 

39.99 

40.66 

19 

38.69 

38.64 

40.37 

39.23 

20 

41.11 

39.98 

40.60 

40.56 

21 

41.22 

41.03 

42.61 

41.62 

22 

41.36 

40.47 

41.00 

40.94 

23 

41.34 

39.07 

39.28 

39.90 

24 

39.45 

37.22 

37.58 

38.08 

25 

37.75 

35.63 

35.53 

36.30 

26 

35.41 

33.60 

34.99 

34.67 

27 

35.77 

33.13 

32.77 

33.89 

28 

31.35 

26.70 

23.85 

27.30 

29 

22.84 

20.97 

23.30 

22.37 

30 

25.11 

25.15 

27.61 

25.99 

31 

30.92 

29.16 

30.09 

30.06 

Media 

35.72 

34.36 

35.30 

35.13 

Massima 

Minima 

743.86 il giorno 
725.11 

16 

30 


Min. 


2.8 

3.2 


3.4 

4.0 

7.8 
12.2 
11.1 

4.9 
3.2 
5.0 
7.0 

7.8 

6.9 

7.9 


8.3 

10.0 

9.4 

9.6 

10.1 

9.7 

10.0 

11.4 

10.4 
4.2 

5.5 

5.6 


7.0 


Temperatura dell’aria 

Umidità assoluta 

Umidità relativa 

evaporata 

(in millimetri ) 

DATA 

Mass. 

9 1 

15 

21 

Media 

9 

15 

21 

Media 

9 1 15 

*■ 1 

Media 

6.2 

5.2 

3.8 

2.8 

45 

5.3 

5.4 

5.7 

5.5 

80 

90 

97 1 

89 


1 

5.4 

4.0 

5.2 

5.2 

4.5 

5.8 

6.1 

5.9 

5.9 

95 j 

92 

89 

92 


2 

6.0 

2.8 

5.0 

4.6 

31 

5.3 

5.5 

5.7 

5.5 

95 

84 

90 

90 


3 

6.8 

4.3 

6.4 

3.8 

45 

3.4 

5.8 

5.5 

4.9 

87 1 

80 

91 

86 


4 

10.4 

4.7 

10.0 

7.6 

6.4 

5.6 

5.7 

5.9 

5.7 

87 

62 

76 

75 


5 

12.9 

4.7 

12.8 

9.6 

1.1 

4.6 

4.0 

4.8 

4.5 

71 

37 

54 

54 


6 

16.3 

5.0 

16.0 

12.9 

95 

4.5 

6.1 

6.2 

5.6 

69 

45 

56 

57 


7 

21.3 

9.5 

20.7 

17.3 

14.0 

6.3 

7.1 

7.6 

7.0 

71 

39 

52 

54 


8 

22.0 

15.0 

21.3 

18.0 

16.8 

7.0 

6.1 

6.4 

6.5 

55 

33 

44 

44 


9 

22.0 

13.0 

21.8 

12.9 

145 

5.8 

2.4 

3.6 

3.9 

52 

12 

32 

32 


10 

9.8 

5.4 

9.5 

7.6 

6.9 

5.0 

5.1 

5.2 

5.1 

74 

58 

67 

66 


11 

15.0 

6.0 

14.0 

11.2 

ÌJB 

5.0 

5.7 

6.7 

5.8 

73 

47 

67 

62 


12 

14.4 

6.6 

14.2 

12.0 

95 

6.0 

6.9 

7.3 

6.7 

82 

57 

70 

70 


13 

11.6 

7.6 

11.3 

10.8 

9.3 

7.0 

6.6 

6.9 

6.9 

90 

66 

71 

76 


14 

13.6 

8.3 

12.8 

10.8 

10.1 

7.4 

7.5 

7.3 

7.4 

90 

68 

75 

78 


15 

15.2 

8.4 

15.2 

12.8 

105 

6.3 

7.0 

7.2 

6.8 

77 

55 

66 

66 


16 

16.9 

9.4 

16.5 

14.2 

12.1 

6.8 

6.8 

7.6 

7.1 

78 

49 

63 

63 


17 

12.4 

9.8 

12.2 

10.6 

10.6 

8.2 

8.1 

8.2 

8.2 

91 

76 

86 

84 


18 

10.4 

8.6 

10.1 

9.8 

9.2 

7.5 

8.0 

7.7 

7.7 

90 

87 

85 

87 


19 

15.2 

10.4 

14.9 

13.1 

118 

7.7 

6.4 

7.5 

7.2 

82 

51 

67 

67 


20 

12.3 

10.2 

11.4 

11.6 

11.0 

8.4 

8.0 

7.7 

8.0 

91 

79 

76 

82 


21 

18.0 

11.8 

17.2 

15.0 

135 

7.2 

5.1 

6.9 

6.4 

70 

35 

54 

53 


22 

19.3 

12.4 

19.0 

15.4 

142 

6.2 

6.2 

7.5 

6.6 

58 

38 

58 

51 


23 

18.7 

13.0 

18.7 

13.5 

138 

7.0 

5.4 

6.6 

6.3 

63 

33 

57 

51 


24 

18.6 

11.5 

18.6 

15.0 

Itf 

6.5 

5.7 

6.9 

6.4 

64 

36 

54 

51 


25 

18.7 

12.4 

18.6 

14.7 

ito 

7.1 

6.6 

4.9 

6.2 

66 

41 

40 

49 


26 

19.8 

13.8 

19.5 

15.5 

15.1 

3.7 

4.3 

2.1 

3.4 

32 

25 

17 

25 



16.7 

13.0 

16.7 

11.9 

13.0 

2.3 

3.2 

6.7 

4.1 

20 

23 

63 

35 



13.0 

6.3 

12.4 

9.2 

j 82 

4.7 

3.4 

3.3 

8.8 

66 

31 

38 

45 



13.9 

14.2 

10.1 

8.4 

13.0 

12.4 

10.4 

10.8 

10.0 

S 98 

2.4 

2.2 

1.9 

2.6 

3.3 

2.2 

2.5 

2.3 

27 

26 

17 

24 

35 

23 

26 

24 


30 

31 

14.4 

8.8 

13.9 

11.3 

10.4 

5.7 

5.6 

6.0 

5.8 

70 

51 

60 

60 


Media 

22.0 

1.7 

il giorno 

9 10 

3 

8-2 il giorno 

1.9 

18 

30 

95 

20 

il giorno 

2 3 

28 


Massima 

Minima 








































































Mese di 


Frequensa relativa dei venti 
E SE S SW W 


DATA 

Direzione e forza del 

1 vento 


Nebulosità e forma if 

0 

\ 

15 


ei 

9 


1 

STT 

1 

N 

2 

NNE 

1 

3 sr 

10 = 

2 

N 

1 

NE 

1 

— 

0 

10 * s 

10 ms 

3 

SW 

2 

N 

1 

NE 

1 

10 =» 

4 sr 

4 

s 

1 

NE 

1 

NE 

2 

10 = 3 

10 ms 

5 

SW 

1 

— 

0 

NE 

1 

3 msr 

3 sr 

6 

s 

2 

— 

0 

W 

1 

3 msr 

1 sr 

7 

NE 

1 

NE 

1 

SSE 

1 

2 sr 

2 sr 

8 

SW 

2 

S 

1 

SSW 

8 

1 sr 

1 s 

9 

SW 

2-3 

— 

0 

S 

2 

1 sr 

1 ms 

10 

SW 

2 

E 

23 

NE 

3 

0 

0 

II 

NE 

1-2 

_ 

0 

- 

0 

10 ms 

6 ms 

12 

S 

2 

S 

1 

SW 

1 

0 

0 

18 

NE 

1 

E 

1 

SE 

1 

0 

6 ms» 

14 

N 

2 

N 

1 

NE 

1 

10 ms 

8 ms 

15 

N 

2 

S 

1 

S 

1 

10 ms 

5 ms 

16 

N 

1 

E 

1 

SE 

1 

9 ms 

6 msr 

17 

S 

1 

SW 

2 

S 

2 

10 » 5 

6 ms 

18 

N 

2 

NE 

2 

NE 

2 

10ms 

7 ms 

19 

NNE 

2 

E 

1 

S 

1 

10 ms 

10 ms 

20 

SW 

1 


0 

- 

0 

10 ms 

9 ms 

21 

NE 

1 

W 

1 

SW 

1 

10 @° 

10 ®° 

22 

— 

0 

w 

1 

s 

1 

1 sr 

2 m 

23 

SW 

1 

w 

1 

s 

1 

0 

1 m 

24 

SSW 

1 

E 

1 

N 

1 

7 msr 

6 m«« 

25 

s 

1 

s 

1 

s 

1 

7 msr 

6 msr 

26 

NE 

1 

SW 

2 

SW 

2 

8 msr 

5 ms 

27 

s 

2 

SW 

1 

WSW 

3 

3 msr 

im 

28 

E 

2 

s 

1 

w 

1 

0 sr 

3 sr 

29 

SW 

1-2 

s 

1 

NE 

1 

8 ms 

8 srm 

30 

N 

1-2 

s 

2 

NE 

1 

3 sr 

3 ms 

81 

SSW 

2 

s 

1 

SW 

3 

0 

0 









_ 


delle nubi 


Marzo 


Precipitazioni 


Osservazioni 


s* nel mattino 
: mattino e sera 


u (S) nel pomeriggio 
u (NE) nel pomeriggio 


@° tutto il giorno 
®° n 

@° tutto il giorno 


» (TF) nel pomeriggio 
■ (WSW) 19 fc — n 




Stato del cielo: Giorni 

































































2 Osservazioni meteorologiche 1896. 




















































































Mese di 


Aprile 


19 


DATA 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

tl 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 


24 


27 

28 

29 

30 


N 

26. 



Direzione e forza del vento 

Nebulosità e forma 

delle nubi 

Precipitazioni 

(in millimetri) 

Osservazioni 

DATA 


9 

1 

15 1 

21 


» t 

15 1 

2. 

Media 


8 

2 

S 2-3 

STF 

2 

0 

2 sr 

0 

1 



1 


N 1-2 

N 2-3 

N 

2 

1 sr 

4 sm 

io © 

5 

3.6 

e 18* 40™ —« 

2 


NNE 

3 

N 2 

SW 

2 

10 msr 

2 m 

0 

4 

10.2 

a n (N) nel mattino 

3 


N 

2 

N 1 

SW 

2 

9 ms 

5 ms 

1 sr 

5 



4 


NNE 

2 

W 2 

s 

2 

10 m ©° 

1 s 

0 

4 

0.1 

®° nel mattino 

5 


N 

1 

W 1 

NNW 

1 

4 msr 

3 sr 

0 

3 



6 


NNE 

1 

8 1 

w 

1 

0 

0 s 

0 

0 



7 


NE 

1 

S 2 

sw 

1 

1 sr 

3 sr 

0 

2 



8 


NE 

2-3 

S 2 

NNW 

1 

3 msr 

0 

0 

1 



9 


NNW 

1 

S 1 

W 

1 

8 ms 

5 ms 

1 sr 

5 



10 


N 

2 

S 1 

SW 

3 

1 sr 

2 mms 

0 

2 



11 


N 

2 

TT 3-4 

s 

2 

9 ms 

2 m 

0 

4 


mattino; (TF) nel pomeriggio 

12 


W 

3-4 

W 4 

NW 

3 

2 msr 

1 m 

1 sr 

1 


_iu/ (W) tutto il giorno; sciroccale subalpino 

13 


NNE 

2 

JV 2 

E 

1 

0 r 

1 sr 

0 

0 



14 


SW 

1 

JW 1 

N 

1 

4 msr 

6 srm 

1 s 

4 



15 


N 

1 

N 1 

NE 

1 

0 sr 

6 msn 

0 

2 



16 


8 

2 

SW 1 

SW 

1 

0 r 

2 sr 

0 

l 



17 


_ 

0 

NW 2 

SW 

2 

2 sr 

6 ms 

0 

3 


T (TF) 18* 30" 

18 


8 

2 

JV 1 

s 

1-2 

0 

0 

0 

0 



19 


NNE 

2 

JS 1 

sw 

1 

8 ms 

7 ms 

9 ms 

8 

4.5 

@° nel pomeriggio fino a 19 * 

20 


NE 

1 

NW 1 

NE 

1 

10 ©» 

10 ® 

10 m 

10 

40.2 

* s 7* ; © 8* 19* 

21 


sw 

2 

— 0 

SW 

1 

10 ms 

5 msr 

9 ms 

8 

. 2.4 

0 n 

22 


s 

2 

8 1 

NW 

2 

2 sr 

1 » 

2 msr 

2 


(TF) /ir 

23 


8 

1 

S 1 

wsw 

’ 3 

1 sr 

0 

0 

0 



24 


NE 

2 

S 1 

NE 

1 

4 msr 

7 ms 

6 ms 

6 



25 


NNE 

2-3 

SW 1 

_ 

0 

10 ms 

7 msr 

1 sr 

6 



26 


NE 

1 

S 1 

_ 

0 

0 

1 m 

0 

1 



27 


NNE 

2 

NE 1 

N 

1 

7 msr 

6 ms 

1 sr 

4 



28 


NNE 

1 

SW 1 

NE 

1 

2 msr 

5 msr i 

2 sr 

3 



29 


N 

1-2 

JV 1 

N 

2 

7 msr 

lOms* | 

8 ms 

8 

6.7 

© 13* — 14* 30" 

30 





1 



. 








Frequenza relativa dei venti 




Stato del cielo: Giorni 


NE 

E 

' SE 

s SW 


Sereni 

misti coperti 

nebbiosi con pioggia neve temporali gran/line 

13 

3 

~ 

17 

15 

7 5 

4 

9 

20 

1 

_ 7-2 
















































20 


Mese di 


Maggio 


21 


DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 

Temperatura dell’aria 

Umidità assoluta 

Umidità relativa 

Acqua 

evaporata 

(in millimetri) 

DATA 

g 

15 

21 

Media 

Min. 

Mass. 

9 

15 

si 

Media 

9 

.5 

1 81 

j Media 

9 

15 

21 

Media 


728.82 

728.19 

729.44 

728.82 

9.5 

13.2 

13.0 

10.2 

9.5 

11.3 

8.0 

8.0 

7.3 

7.8 

72 

85 

83 

80 

1.5 

1 


29.62 

29.14 

32.44 

30.40 

7.6 

11.6 

9.0 

11.6 

10.4 

9.7 

1 7.5 

7.6 

7.7 

7.6 

88 

74 

82 

81 

0.3 

2 


32.73 

32.78 

34.15 

33.22 

8.0 

17.2 

12.0 

17.2 

14.2 

12.8 

7.5 

6.8 

9.1 

7.8 

72 

47 

76 

65 

2.4 

3 


35.73 

35.30 

35.64 

35.56 

11.8 

18.7 

14.5 

18.7 

16.0 

15.1 

8.0 

7.0 

7.8 

7.6 

66 

44 

58 

56 

2.4 

4 


38.17 

37.01 

37.76 

37.65 

11.5 

16.2 

11.5 

16.2 

12.8 

18.0 

8.9 

9.2 

9.6 

9.2 

88 

67 

87 

81 

1.0 

5 


40.10 

39.42 

38.39 

39.30 

9.0 

16.2 

10.0 

14.2 

13.8 

12.2 

8.3 

8.0 

5.9 

7.4 

91 

67 

50 

69 

3.5 

6 


38.38 

36.37 

35.81 

36.85 

9.7 

20.3 

15.0 

19.0 

15.6 

15.1 

8.8 

6.7 

7.9 

7.8 

69 

41 

60 

57 

3.0 

7 


36.68 

35.20 

35.20 

35.69 

10.3 

18.2 

11.8 

15.6 

15.0 

13.8 

8.7 

8.7 

9.0 

8.8 

84 

66 

71 

74 

2.0 

8 

9 

35.96 

34.00 

37.26 

35.74 

10.1 

18.2 

12.8 

18.0 

11.2 

131 

9.3 

9.1 

9.1 

9.2 

85 

59 

91 

78 

2.2 

9 

10 

40.29 

39.81 

89.86 

39.99 

8.2 

16.8 

11.0 

15.3 

14.0 

125 

8.0 

7.4 

7.5 

7.6 

81 

58 

63 

67 

2.1 

10 

11 

41.66 

40.08 

40.60 

40.78 

10.4 

20.5 

15.3 

20.3 

17.2 

15.8 

7.2 

6.9 

8.2 

7.4 

56 

39 

56 

50 

3.0 

11 

12 

41.50 

39.30 

39.12 

39.97 

12.1 

23.2 

16.3 

21.7 

19.6 

17.8 

8.1 

7.6 

8.5 

8.1 

59 

39 

50 

49 

3.6 

12 

18 

36.97 

34.04 

34.24 

35.08 

14.4 

24.4 

18.7 

23.7 

20.7 

19.6 

8.5 

8.1 

9.1 

8.6 

53 

37 

50 

47 

3.9 

13 

14 

37.02 

35.92 

36.60 

36.51 

15.6 

23.7 

17.7 

21.0 

19.9 

19.2 

! 8.2 

8.3 

9.0 

8.5 

54 

45 

52 

50 

4.5 

14 

15 

38.31 

35.77 

35.74 

36.61 

14.7 

23.6 

18.3 

23.0 

20.3 

19.2 

8.9 

8.4 

10.1 

9.1 

57 

40 

57 

51 

4.1 

15 

16 

33.29 

30.17 

31.59 

31.68 

15.8 

22.5 

18.8 

21.3 

17.6 

18.7 

8.8 

8.9 

7.0 

8.2 

55 

47 

46 

49 

4.0 

16 

17 

35.68 

35.16 

37.77 

36.20 

10.6 

18.0 

13.7 

17.3 

13.5 

14.0 

1 8.2 

7.5 

8.5 

8.1 

70 

51 

74 

65 

3.0 

17 

18 

41.01 

39.91 

39.74 

40.22 

11.8 

20.4 

14.7 

19.5 

17.6 

16.1 

6.9 

7.1 

8.7 

7.6 

56 

42 

62 

53 

3.1 

18 

19 

39.33 

36.44 

35.24 

37.00 

12.2 

23.4 

17.0 

20.0 

20.0 

181 

8.1 

9.5 

9.2 

8.9 

56 

55 

53 

55 

4.8 

19 

20 

33.68 

29.86 

29.36 

80.97 

14.5 

24.6 

18.4 

24.5 

19.5 

19.2 

9.4 

8.6 

11.1 

9.7 

60 

38 

66 

55 

4.6 

20 

21 

26.51 

28.32 

29.26 

28.03 

8.0 

17.5 

16.7 

10.1 

8.0 

125 

10.4 

6.6 

6.0 

7.7 

73 

71 

75 

73 

2.2 

21 

22 

30.82 

31.73 

34.21 

32.25 

6.4 

12.6 

8.2 

11.0 

9.0 

9.1 

6.4 

6.8 

7.5 

6.9 

79 

69 

88 

78 

0.8 

22 

23 

83.71 

31.33 

32.41 

32.48 

8.8 

18.5 

13.3 

18.4 

15.3 

140 

7.0 

5.7 

6.9 

6.5 

62 

36 

54 

51 

3.6 

23 

24 

35.23 

36.09 

40.52 

37.28 

10.8 

18.9 

16.0 

18.8 

11.5 

143 

6.8 

8.2 

7.9 

7.6 

50 

51 

78 

60 

3.0 

24 

25 

40.67 

89.07 

38.98 

39.57 

11.1 

18.8 

14.0 

18.3 

16.7 

15.1 

8.1 

7.4 

8.6 

8.0 

68 

47 

61 

59 

2.5 

25 

26 

38.72 

38.47 

38.84 

38.68 

11.4 

16.2 

13.5 

14.4 

13.9 

188 

9.5 

10.2 

9.8 

9.8 

83 

83 

83 

83 

0.4 

26 

27 

39.80 

39.51 

39.59 

39.47 

12.5 

18.2 

12.5 

15.7 

16.5 

149 

'° 

11.6 

11.4 

11.0 

93 

87 

81 

87 

2.4 

27 

28 

38.57 

36.41 

36.13 

37.04 

14.4 

21.9 

18.8 

21.5 

17.2 

18.1 

li 5 

10.9 

10.7 

10.7 

65 

57 

73 

65 

1.8 

28 

29 

34.34 

32.08 

31.81 

32.74 

15.8 

25.2 

21.0 

24.5 

21.2 

20i 

1 103 

9.1 

9.7 

10.0 

61 

40 

52 

51 

5.2 

29 

30 

31 

82.46 

36.89 

31.53 

36.29 

33.07 

37.45 

32 35 
36.88 

16.1 

16.3 

26.8 

21.8 

21.0 

18.5 

26.8 

18.8 

21.1 

18.2 

21-2 | 
18.7 | 

12.0 

11.1 

11.9 

11.6 

13.0 

11.0 

12.3 

56 

76 

42 

75 

62 

83 

53 

78 

4.7 

2.6 

30 

31 

Media 

36.20 

34.99 

35.75 

35.65 

11.6 

19.6 

14.9 

18.3 

15.7 

15.4 1 

8.6 

8.4 

8.8 

8.6 

69 

65 

67 

64 


Media 

Massima 

Minima 

741.66 il 
726.51 

giorno 

11 

21 


26.8 

6.4 

il giorno 

30 

22 


12.0 

6.0 

il giorno 

31 

21 

91 

36 

il giorno 

9 

23 


Massima ! 
Minima j 










































































































































































































Giugno 


Direzione e forza del vento 

Nebulosità e forma 

9 

15 

\ 

21 


9 1 

“ 1 

NW 

1 

NE 

1 

w 

1 

10 m ® 

6 ms 

N 

1 

W 

1 

s 

1 

10 ms 

7 ms 9 

NE 

1 

E 

1 

SW 

1-2 

9 ms 

9 © 

NE 

0-1 

N 

1 

E 

1 

5 ms 

4 ms 

NE 

1 

— 

0 

S 

1 

10 ® 

9 ms 

NNE 

1 

N 

1 

— 

0 

7 ms 

10 ms. 

_ 

0 

_ 

0 

E 

1 

2 sr 

3 ms 

NE 

1-2 

NE 

1 

N 

2-8 

10 ms 

8 ms 

NNE 

1 

N 

1 

NE 

2 

' 10 ms 

8 msn 

E 

1 

N 

1 

N 

2 

8 msr 

8 msn 

E 

1 

_ 

0 

_ 

0 

9 ms 

5ms | 

SW 

2 

SW 

1 

S 

1 

3 msr 

3 sr 

N 

1 

— 

0 

SW 

1 

1 sr 

0 

N 

1 

— 

0 

N 

1 

3 sr 

8 ms 

NE 

1 

w 

1 

— 

0 

10 ms 

10 0 

NE 

2 

SW 

2 

NE 

1 

8 ms 

7 ms 

— 

0 

w 

2 

S 

1 

10 ms 

0 m 

N 

1 

s 

1 

N 

2 

6 msr 

7 msr j 

NE 

1 

N 

1 

NE 

1 

1 sr 

3 m 

N 

2 

N 

1 

N 

1 

7 ms 

1 ms 

S 

2 

S 

1 

S 

1 

0 

0 

NE 

2 

E 

1 

— 

0 

3 sr 

3 ms 

N 

1 

S 

1 

— 

0 

0 

4 ms 

N 

2 

NE 

1 

NE 

2 

3 sr 

7 ms 

SW 

1 

N 

2 

NE 

2 

10 m © 

3 sr 

W 

2 

W 

1 

SW 

2 

10 ms 

10 • 

SSE 

1 

W 

2 

SW 

1 

10 ms 

8 msn 

NW 

1 

s 

1 

NE 

1 

8 ms 

7 msr 

SW 

2 

SE 

1 

W 

1 

1 sr 

2 sr 

S 

2 

E 

1 


0 

0 

0 










delle nubi 


Frequenza relativa dei venti 
E SE S SW W NW 


7 ms 
9 ms 


27 



Precipitazioni 

(in millimetri) 

Osservazioni 

DATA 

Media 

7 

14.2 

@ notte e mattino 

! 

7 

3.5 

® a intervalli nel giorno 

2 

9 

13.8 

©’ n; 0 a intervalli nel giorno 

3 

4 

4.3 

© n 

4 

9 

22.0 

@ notte e mattino; J, 0* 16'* — 17 fc 30™ 

5 

7 

15.2 

© »■, "K 5 17* - 18* 

6 

4 

0.1 

•K» @« 18* 

7 

9 

3.0 

a 9* 30™ ; 0 » 13* 15™ — 14* 

8 

9 

23.4 

@ 3 w; 0 nel mattino 

9 

7 

15.7 

0 n-, 0 17* — 18* 

10 

5 



11 

4 



12 

0 



13 

7 



14 

10 

0.9 

@° « e nel pomeriggio a intervalli 

15 

8 

0.5 

®° a intervalli 

16 

4 

4.0 

0 nella notte e nel mattino 

17 

5 



18 

2 



19 

3 

0.7 

@» 11* 30™ — 12 

20 

0 



21 

2 



22 

1 



23 

4 

4.4 

^ a 17* — 17* 25™ 

24 

7 

5.1 

© nel mattino 8* 45* —10* 

25 

10 

SUO 

®° a intervalli tutto il giorno "fc® 7* 45™ 

26 

9 

0;4 

12* e 16* 30" 

27 

6 



28 

1 


-ui (SW) 18* 

29 

0 



30 


Stato del citilo: Giorni 


isti coperti 

nebbiosi con pioggia neve temporali grandine 

L8 

7 

_ 18—5 

1 

















































28 


Mese di 


Luglio 


DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0*) 

Temperatura dell’aria 


Umidità assoluta 

Umidità relativa 

ifj 























9 

15 

81 

Media 

Min. 

Mass. 

9 

15 

21 

Melii 


« 

15 

21 

Media 

9 

15 

21 

Media 

© £ 

1 

736.45 

732.92 

734.34 

734.57 

18.0 

28.8 

22.7 

28.0 

21.0 

22.6 


12.5 

12.8 

13.1 

12.8 

61 

46 

71 

59 

7.0 

2 

37.15 

35.58 

35.78 

36.17 

16.5 

23.0 

18.0 

22.3 

20.4 

19.5 


11.8 

10.1 

10.8 

10.7 

74 

51 

61 

62 

5.0 

3 

37.02 

36.75 

37.75 

37.17 

15.5 

25.8 

18.4 

23.2 

23.2 

20.7 


11.2 

10.6 

12.2 

11.3 

71 

50 

58 

60 

4.0 

4 

39.07 

37.96 

38.50 

38.51 

17.3 

26.7 

21.7 

26.0 

24.3 

22.5 


11.8 

12.1 

13.9 

12.6 

61 

48 

62 

57 

5.0 

5 

39.36 

37.25 

37.00 

37.87 

20.8 

31.1 

24.9 

30.3 

26.6 

25.8 


14.7 

14.0 

13.7 

14.1 

63 

44 

58 

53 

4.8 

6 

38.75 

37.87 

38.08 

38.23 

20.0 

31.5 

24.4 

30.7 

27.3 

258 


12.2 

11.2 

12.6 

12.0 

54 

34 

47 

45 

5.4 

7 

39.44 

37.62 

37.72 

38.26 

20.2 

28.8 

24.0 

28.5 

26.0 

248 


14.4 

13.9 

14.7 

14.3 

65 

48 

59 

57 

6.8 

8 

39.18 

38.58 

38.97 

38.91 

19.6 

27.5 

23.2 

24.3 

23.5 

23.4 


13.4 

14.2 

15.2 

14.4 

64 

63 

71 

66 

4.1 

9 

40.71 

39.59 

39.18 

39.83 

20.5 

30.7 

24.0 

29.9 

27.5 

25.7 


15.3 

14.8 

13.6 

14.6 

69 

47 

50 

55 

4.0 

10 

39.89 

38.47 

38.97 

39.11 

21.0 

32.4 

25.5 

31.7 

28.0 

26.7 


16.6 

13.7 

15.6 

15.3 

68 

39 

56 

54 

5.1 

11 

38.93 

37.53 

38.76 

38.41 

22.5 

34.2 

28.4 

33.3 

29.7 

28.7 


16.6 

13.6 

15.6 

15.3 

58 

36 

50 

48 

6.0 

12 

39.84 

37.86 

38.03 

38.58 

22.4 

31.6 

26.0 

30.5 

28.0 

27.0 


17.2 

18.2 

18.3 

17.9 

69 

56 

62 

62 

6.0 

13 

38.23 

36.29 

36.51 

37.01 

24.1 

31.9 

27.8 

31.0 

24.4 

27.0 


15.4 

16.5 

15.5 

15.8 

55 

49 

65 

56 

5.0 

14 

37.29 

35.84 

36.38 

36.50 

20.6 

29.3 

24.4 

28.7 

26.4 

25.2 


16.8 

17.0 

17.8 

17.2 

74 

58 

70 

67 

4.1 

15 

37.86 

36.13 

35.18 

36.39 

22.2 

28.0 

23.6 

27.7 

25.4 

24.8 


14.3 

14.9 

14.4 

14.5 

66 

54 

60 

60 

5.0 

16 

37.34 

36.12 

36.91 

36.79 

18.8 

26.8 

22.0 

26.6 

21.7 

228 


18.7 

14.7 

16.2 

14.9 

70 

57 

84 

70 

4.5 

17 

37.19 

36.31 

36.13 

36.54 

19.3 

26.2 

21.3 

25.8 

21.4 

22.1 


15.4 

16.4 

15.9 

15.9 

82 

67 

84 

78 

3.4 

18 

37.85 

35.94 

35.74 

36.51 

18.3 

25.0 

19.8 

24.5 

23.0 

218 


14.6 

13.5 

12.3 

13.5 

85 

59 

59 

68 

2.8 

19 

37.81 

36.70 

37.62 

37.38 

16.6 

28.6 

21.3 

27.6 

25.4 

23.0 


12.7 

11.1 

11.6 

11.8 

68 

40 

48 

52 

4.3 

20 

38.39 

37.22 

37.14 

37.58 

20.2 

30.0 

24.7 

29.2 

25.8 

25.2 


12.5 

12.3 

11.6 

12.1 

54 

34 

48 

45 

6.8 

21 

37.34 

35.99 

36.01 

36.45 

201 

26.8 

21.5 

26.0 

24.0 

23.1 


13.7 

11.4 

13.0 

12.7 

72 

46 

58 

59 

4.0 

22 

35.76 

34.63 

35.32 

35.24 

20.3 

29.0 

24.9 

27.2 

23.7 

245 


13.4 

13.0 

14.1 

13.5 

57 

48 

58 

54 

5.2 

23 

35.88 

34.21 

34.61 

34.90 

20.5 

26.8 

23.8 

26.6 

22.0 

2U 


14.2 

14.0 

13.4 

13.9 

65 

54 

68 

62 

5.5 

24 

35.35 

33.84 

34.83 

34.67 

18.7 

25.8 

22.0 

25.6 

21.3 

21.9 


13.2 

12.6 

13.8 

13.2 

67 

52 

73 

64 

4.1 

25 

36.93 

36.37 

38.36 

37.22 

20.2 

27.7 

23.6 

27.1 

25.1 

24.2 


13.5 

12.7 

14.6 

18.6 

62 

48 

62 

57 

4.4 

26 

39.45 

38.12 

38.12 

38.56 

20.9 

28.8 

23.3 

27.6 

25.4 

24.6 


18.7 

13.6 

16.1 

14.5 

64 

49 

67 

60 

5.3 

27 

38.63 

37.89 

38.32 

38.28 

21.5 

27.6 

24.0 

27.2 

21.9 

23.8 


13.0 

14.9 

14.2 

14.0 

58 

55 

73 

62 

5.0 

28 

38.44 

37.75 

36.68 

37.62 

18.6 

21.6 

21.4 

19.8 

18.6 

20.0 


16.5 

15.4 

14.7 

15.5 

87 

89 

92 

89 

1.7 

29 

34.01 

33.57 

34.42 

34.00 

18.0 

22.2 

20.2 

18.4 

18.0 

19.6 


13.8 

11.8 

11.9 

12.5 

79 

75 

77 

77 

1.4 

30 

34.56 

33.57 

33.44 

33.86 

16.1 

24.1 

19.3 

22.6 

22.0 

20.4 


12.1 

12.5 

13.4 

12.7 

73 

61 

68 

67 

3.8 

31 

34.00 

33.47 

35.29 

34.25 

15.4 

20.7 

17.4 

20.6 

15.4 

17.2 


11.6 

11.9 

12.0 

11.8 

79 

66 

92 

79 

2.2 

Media 

37.68 

36.39 

36.78 

36.95 

19.5 

j 27.7 

22.8 

26.7 

23.8 

23.4 


13.9 

13.5 

14.0 

13.8 

68 

52 

65 

62 


Massima 

Minima 

740.71 il 
732.92 

giorno 

9 

1 


34.2 

15.4 

il giorno 

11 

31 



18.3 

10.1 

4 il giorno 

12 

2 

92 

34 

il giorno 28 
> 6 

e 31 

e 20 



data 


5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 


21 


24 

25 

26 

27 

28 


31 

Media 


8 § 



































































Mese i 


DATA 

Direzione e forza del vento 

Nebulosità e forma 


9 | 15 

si 

• 1 

15 1 

1 

NE 

1 

SSE 

2 

SW 

2 

o =° 

3 msr j 

2 

NE 

23 

NE 

2 

SE 

1 

3 msr 

4 ms 

3 

NE 

2 

— 

0 

S 

2 

8 ms 

5 msr 

4 

NE 

1 

N 

1 

— 

0 

1 s 

0 

5 

SW 

1-2 

S 

1 

NE 

1 

0 sr 

2» 

6 

N 

1 

SE 

1 

— 

0 

0 

0 

7 

NE 

1 

E 

1 

NE 

1 

0 sm 

4 sr 

8 

E 

1 

SW 

1 

— 

0 

10 ms 

7 msr 

9 

— 

0 

s 

1 

S 

1 

1 sr 

0 

10 

N 

1 

s 

1 

N 

1 

7 msr 

2 ms 

11 

_ 

0 

s 

1 

_ 

0 

0 

3 sr 

12 

E 

1 

_ 

0 

NE 

1 

0 

4 sm 

13 

N . 

1 

E 

1 

— 

0 

0 

4 m 

14 

NNE 

1 

NE 

1 

NE 

1 

3 msr 

7 ms 

15 

N 

2 

NE 

1 

SE 

2 

1 msr 

4 msr 

16 

N 

1 

NE 

1 

N 

1 

4 msr 

7 msr 

17 

NE 

2 

E 

1 

NNE 

1-2 

10 ms 

7 ms 

18 

_ 

0 


0 

S 

1 

9 m = 

8 ms n 

19 

NE 

1 

SW 

1 

s 

1 

1 sn 

2 sr 

20 

~ 

0 

E 

1 

NE 

1 

0 8 

0 m 

21 

NE 

1 

N 

1 

S 

1 

10 ms @° 

8 msr 

22 

— 

0 

NW 

3 

NNW 

2 

2 sr 

8 ms » 

23 

NNE 

1 

N 

1 

N 

1 

2 sr 

8 ms * 

24 

E 

1 

SE 

1 

NE 

1 

5 msr 

4 ms 

25 

SSW 

1 

N 

1 

NE 

1 

1 msr 

5 ms 

26 

N 

1 

N 

2 

NNE 

1 

2 ms 

6 ms 

27 

N 

2 

N 

2 

NE 

1 

0 =» 

8 ms 

28 

NNW 2 

NE 

1 

N 

2 

10 m 0 

10 9 

29 

NE 

2 

E 

1 

S 

1 

10 ms 

10 • 

30 

SW 

2 

N 

1 

NE 

1 

3 msr 

5 ms 

31 

N 

2 

E 

1 

N 

2 

8 msw 

10 ms » 




Frequenza relativa dei venti 


N 

NE 

E 

SE 


S SW 

W NW 

24 

25 

9 

4 


12 

5 

_ 1 

19 


Luglio 



Precipitazioni 

(in millimetri ) 

Osservazioni 

DATA 

Media 

1 


(W) 17 * 30 ”* 

1 

5 

0.8 

@» 8* 25 “ — 8 * 40 m 

2 

5 


0» n 

3 

0 



4 

0 



5 

2 



6 

2 



7 

6 

3.6 

® 15 . n ( 23 * V ,) 

8 

0 



9 

4 

0.4 

« («* 5") 

10 

3 


=° nel mattino 

11 

2 



12 

3 

9.4 

17 * 45 -_ i 8 * ; 0 18 * 30 *; < 21 * (E, W ) 

13 

5 



14 

7 


19 * 45 * — 21 * 

15 

4 

1.6 

0» n 

16 

7 

0.4 

0* 7*; T <* (N) nella sera 

17 

6 

11.8 

@* dalle 21 alle 22 della notte prec. 

18 

1 



19 

0 



20 

7 


0» 9 * 15 * 

21 

7 


K ° 16 * 14 * 

22 

4 

0.1 

K* 17 * 

23 

3 



24 

3 

0.9 

0° n 

25 

4 



26 

4 

3.2 

K 17 *- 18 * 

27 

10 

22.1 

0 tutto il giorno 

28 

9 

8.1 

© n ; K 13 * 30 *. 0 15 * — 17 * 

29 

6 



30 

9 

24.0 

9 ° n; K ©’ 17 *- 20 * 

31 


delle nubi 


Stato del cielo: Oiomi 

Sereni misti coperti nebbiosi con pioggia neve temporali grandine 
6 99 a — 13—1® ~ 










































Mese 


m Agosto 


DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0®) 


Temperatura dell’aria 


--- 

Umidità assoluta 

9 

15 | 

21 1 

Media 

Min. 

Mass. | 

rj 

15 1 

jl! 

Medit 

0 

15 

21 1 Media 

1 

734.50 

733.49 

734.09 

734.00 

14.7 

23.0 

19.0 

22.6 ; 

21.0 

19.4 

11.7 

12.2 

12.3 

12.1 

2 

35.23 

34.88 

35.30 

35.14 

16.0 

25.7 

21.4 

24.7 

22.8 

21.5 

1 12.6 

11.9 

14.3 

12.9 

3 

36.78 

35.89 

36.50 

36.39 

18.8 

26.7 

21.4 

26.2 

23.5 

22.6 

13.7 

13.9 

14.1 

13.9 

4 

37.63 

36.56 

36.35 

36.85 

19.2 

26.4 

21.1 

26.0 ! 

24.1 

22.7 

14.7 

13.7 

15.4 

14.6 

5 

34.02 

32.24 

31.33 

32.53 

21.6 

26.5 

23.6 

26.5 

24.5 

240 

15.5 

17.1 

16.7 

16.4 

6 

30.95 

30.11 

31.03 

30.70 

16.6 

23.7 

21.4 

21.6 

16.8 

19.6 

13.7 

14.9 

13.0 

13.9 

7 

31.39 

31.24 

33.06 

31.90 

16.0 

23.4 

17.5 

23.2 

20.4 

198 

12.5 

14.1 

13.6 

13.4 

8 

35.27 

34.65 

35.72 

35.21 

16.4 

20.8 

18.3 

20.8 

16.4 

18.0 

' 13.2 

11.2 

12.6 

12.3 

9 

36.83 

36.18 

37.54 

36.85 

15.2 

20.6 

17.5 

20.4 

16.6 

m 

12.2 

12.3 

12.4 

12.3 

10 

39.03 

38.19 

37.51 

38.24 

15.4 

18.1 

17.0 

17.8 

17.0 

16.9 

12.2 

11.0 

11.5 

11.6 

11 

36.54 

36.35 

37.00 

36.63 

15.1 

20.0 

17.0 

19.9 

16.0 

170 

11.3 

12.7 

11.5 

11.8 

12 

37.00 

37.13 

38.39 

37.51 

14.0 

24.9 

16.0 

22.7 

21.8 

19.2 

| 11.8 

14.6 

12.9 

13.1 

13 

40.12 

39.21 

39.43 

39.59 

16.6 

25.7 

20.3 

24.4 

22.4 

21.2 

12.2 

11.3 

11.4 

11.6 

14 

39.85 

39.51 

38.78 

39.38 

17.8 

25.2 

20.1 

24.6 

22.5 

21.4 

1 12.1 

13.1 

13.7 

13.0 

15 

38.90 

37.49 

36.50 

37.63 

18.8 

24.7 

21.2 

24.1 

22.3 

21.6 

Ì2.7 

14.9 

13.8 

13.8 

16 

35.71 

35.08 

35.66 

35.48 

15.8 

26.6 

20.9 

25.9 

23.4 

21.7 

| 14.1 

13.9 

14.5 

14.2 

17 

36.73 

35.63 

36.45 

36.27 

16.2 

25.0 

18.9 

24.0 

22.0 

200 

13.3 

13.8 

14.9 

13.8 

18 

38.48 

37.85 

37.73 

38.02 

16.1 

25.0 

18.8 

23.0 

22.0 

200 

I 11.0 

12.6 

18.3 

12.3 

19 

38.23 

37.00 

36.98 

37.40 

17.5 

25.0 

18.5 

22.4 

19.4 

20.1 

I 12.3 

12.3 

13.7 

12.8 

20 

35.86 

35.33 

35.83 

35.67 

15.5 

18.2 

15.8 

15.5 

15.6 

16.3 i 

I 12.5 

12.0 

11.9 

12.1 

21 

37.34 

36.81 

35.91 

36.69 

15.1 

17.2 

16.5 

16.5 

16.8 

16.4 

I 13.1 

13.1 

13.4 

13.2 

22 

32.16 

32.15 

33.24 

32.52 

15.2 

21.0 

16.1 

18.8 

18.7 

170 

19.3 

12.8 

13.0 

11.9 

12.5 

23 

35.61 

35.22 

37.97 

36.27 

14.7 

23.5 

18.5 

21.0 

20.6 

12.5 

11.2 

10.7 

11.5 

24 

40.60 

40.07 

41.02 

40.56 

14.9 

24.7 

18.5 

23.2 

21.0 

190 

j 11.2 

9.9 

12.4 

11.2 

25 

40.36 

38.88 

37.76 

39.00 

14.8 

23.0 

17.8 

22.8 

21.5 

190 

! 12.2 

13.2 

14.0 

13.1 

26 

33.47 

30.39 

31.41 

31.76 

17.2 

23.5 

19.0 

23.4 

19.8 

19.9 

13.5 

14.0 

7.6 

11.7 

27 

32.47 

32.72 

35.43 

33.54 

12.8 

22.2 

16.7 

22.0 

16.4 

17.0 

8.3 

8.6 

8.7 

8.5 

28 

37.02 

37.56 

39.21 

37.93 

12.0 

16.5 

13.6 

16.4 

15.0 

14 

8.8 

9.2 

8.6 

8.9 

29 

37.93 

35.43 

36.48 

36.61 

13.2 

23.5 

16.4 

22.8 

18.2 


1 7.5 

8.1 

10.1 

8.6 

30 

33.64 

34.19 

36.38 

34.74 

14.1 

23.0 

17.5 

22.8 

17.0 

17 

9.2 

8.4 

10.8 

9.5 

31 

37.93 

38.84 

39.82 

38.86 

15.7 

19.4 

16.7 

19.0 

18.5 

1, 

11.2 

11.6 

12.0 

11.6 

Media 

36.37 

| 35.69 

36.31 

36.12 

15.9 

23.0 

18.5 

| 22.1 

19.8 

190 

12.1 

12.4 

12.5 

12.3 

Massima 

Minima 

741.02 il 
730.11 

giorno 

24 

6 


26.7 

12.0 

il giorno 

3 

28 


17.1 il giorno 

7.5 

5 

29 




Umidità relativa 







































































DATA 

Direzione e forza del vento 

Nebulosità e forma 


» 

15 

81 

9 | 15 

1 

8 

2 

s 

1 

_ 

0 

1 msr 

6 msr 

2 

S 

2 

N 

1 

— 

0 

0 sr 

4 ms 

3 

N 

2 

E 

1 

SE 

2 

3 msr 

7 ms 

4 

ENE 

1-2 

N 

1 

NE 

1 

2 msr 

3 ms 

5 

SE 

2 

N 

1 

NW 

1 

1 sr 

6 msr 

6 

N 

2 

NW 

2 

NE 

2 

8 msr 

io e l 

7 

SW 

2 

E 

1 

N 

1 

10 m 0 

8 smr 

8 

NE 

2 

NW 

2 

N 

2 

7 msr 

9 ms 

9 

N 

1 

NE 

1 

N 

2 

5 msr 

6 msr 

10 

W 

1 

N 

1 

S 

2 

10 ms 

10 ms 

11 

NE 

1-2 

S 

1 

_ 

0 

8 msr 

10 mn 

12 

— 

0 

SW 

1 

— 

0 

3 sr 

2 sr 

13 

SW 

1 

w 

1 

STF 

1 

0 

0 

14 

NE 

1 

N 

1 

N 

1 

0 

1 sr 

15 

NE 

1 

N 

2 

NE 

1 

0 

4 ms 

16 

NE 

1 

SE 

1 

S 

1 

9 ms 

4 ms 

17 

N 

1 

— 

0 

— 

0 

8 msr 

5 ms 

18 

NE 

1-2 

SE 

1 

W 

1 

0 

4 ms 

19 

N 

1 

N 

1 

NE 

1 

10 ms 

3 sr 

20 

NW 

1 

NW 

1 

NW 

1 

10 @ 

10 e 

21 

_ 

0 

N 

1 

SW 

1 

10 m 

10 @ 

22 

NE 

1 

— 

0 

— 

0 

10 © 

8 msr 

23 

SW 

1 

E 

1 

— 

0 

0 

0 

24 

S 

1 

— 

0 

_ 

0 

0 

0 

25 

NE 

1 

N 

1 

— 

0 

0 

4 ms 

26 

NW 

1 

W 

1 

N 

2 

7 MS 

4 msr 

27 

NE 

1 

N 

1 

N 

3-4 

1 msr 

2 ms 

28 

NE 

2-3 

E 

1 

W 

1 

8 msr 

8 msr 

29 

S 

0-1 

— 

0 

N 

1 

0 

1 sr ] 

30 

S 

2 

N 

1 

N 

2 

2 sr 

3 ms 

31 

N 

1 

N 

1 

S 

1 

9 ms 

10 ms i 













Frequenza relativa dei venti 


N 

NE 

E 

SE 


S 

SW 

W NW GJ 

26 

16 

4 

4 


10 

6 

5 7 



Mese di Agosto 

+- 


delle nubi 

' - 1 

Media 

si 

fi 

Osservazioni 

DATA 

0 sr 

2 



1 

0 s 

1 



2 

10 m © 

6 


K @° m 

3 

6 ms 

3 

0.2 

•° « 

4 

10 ms 

6 


<* in 

5 

10 © 

7 

34.3 

® « J, @* 15* — 15* 40", ® nella sera 

6 

8 sm 

8 

10.8 

® n — 8* , ©° 18* 15 m 

7 

| 10 m 

9 

5.4 

©° nella sera; "K 18* 

8 

10 m 

7 

32.6 

® w; ®° 12*30"; fi ®* 17* 18* 

9 

2 ms 

9 

6.5 

®° mattino e sera 

10 

10 m ® 

9 

4.8 

®° 7*; K © 16* ; ©» III 

11 

1 8 

5 

0.4 

@° w; = s nel mattino 

12 

1 0 

0 



13 

7 ms 

2 



14 

10 m 

4 


@o 19* 

15 

0 

4 

10.5 

•K @ 2 22* - 23* 

16 

1 ° 

4 



17 

5 ms 

3 



18 

1 10 © 

8 

14.1 

@ s 20* 15™ — 21* indi « 

19 

10 @ 

10 

101.8 

X •* «; ®’ tutto il giorno 

20 

! 4 ms 

8 

7.9 

© nel pomeriggio 

21 

7 m 

8 

4.4 

@» «; ©’ 9* 15" - 10* 

22 

1 8 ms 

3 



23 

I 0 

0 



24 

10 ms 

5 



25 

; 3 s sm 

4 



26 

| 9 m n 

4 


T <* 19* — 21* 

27 

j 7 msr 

8 

0.2 

@» n; ®» 19* 

28 ^ 

10 m 

4 



29 

' 5 msr 

2 



30 i 

, 10 ms 

9 



31 


Stato del cielo: Giorni 

Sereni misti coperti nebbiosi con pioggia neve temporali grandine 


















































U m „ Settembre 

- 


DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 

Temperatura dell'aria 

l 

Imidità 

assoluta 


L 

Imidità 

relativa 

evaporata 

(in millimetri 

DATA 

0 

15 1 21 

Media 

Min. | 

Mass. | 

9 | 

• 1 

81 

Medi* 

9 

15 

ai 

Media 

9 

15 

21 1 

Media 



1 




; 

16.4 

16.5 

16.3 


11.7 

12.5 

12.3 

12.2 

84 

90 

89 

88 

0.7 

1 

1 

739.86 

737.56 

86.71 

738.04 

15.8 

17.6 

16.5 

12.4 

12.0 

12.3 

12.2 

85 

64 

80 1 

76 

2.7 

2 

2 

35.38 

34.73 

36.11 

35.41 

15.3 

21.8 . 

17.2 

21.2 

18.0 

18.1 

12.6 

11.7 

12.8 

12.4 

89 

63 

76 ! 

76 

2.4 

3 

3 

36.68 

33.32 

39.50 

38.16 

15.2 

21.7 

16.8 

21.0 

19.6 

183 

11.7 

11.4 

13.2 

12.1 

76 

50 

69 

65 

2.8 

4 

4 

40.45 

39.32 

39.37 

39.71 

16.4 

24.5 

18.2 

24.5 

21.5 

20.1 

13.4 

13.0 

12.8 

13.1 

80 

68 

72 

73 

2.6 

5 

5 

37.11 

35.70 

35.37 

36.06 

17.2 

22.0 

19.4 

21.5 

20.4 

19.7 

18.0 

10.8 

12.4 

12.1 

76 

48 

67 

64 

2.5 

6 

6 

34.87 

33.95 

34.74 

34.52 

15.7 

25.8 

19.8 

24.2 

21.0 

20.6 

11.2 

12.5 

12.9 

12.2 

78 

61 

70 

70 

2.6 

7 

7 

36.72 

36.19 

36.92 

36.61 

15.9 

22.9 

17.0 

22.8 

20.8 

19.2 

13.3 

14.8 

14.5 

14.2 

91 

76 

82 

83 

2.0 

8 

8 

38.29 

37.75 

37.98 

38.01 

16.7 

22.0 

17.2 

22.0 

20.2 

19.0 

18.8 

13.2 

13.7 

13.6 

85 

66 

79 

77 

1.5 

9 

9 

38.26 

37.92 

37.44 

37.87 

17.4 

22.5 

18.8 

22.3 

20.0 

19.7 

18.3 

18.3 

14.2 

13.6 

86 

69 

85 

80 

2.0 

10 

10 

36.82 

35.26 

35.58 

35.89 

16.3 

21.8 

18.1 

21.7 

19.4 

18.9 




















13.2 

12.5 

12.8 

12.8 

83 

61 

73 

72 

1.6 

11 

11 

36.30 

34.92 

35.35 

35.52 

16.4 

22.8 

18.5 

22.7 

20.2 

19.4 

12.2 

10.0 

12.2 

11.5 

80 

43 

71 

65 

2.6 

12 

12 

36.83 

35.53 

36.04 

36.13 

14.6 

25.1 

17.9 

24.8 

19.9 

19.4 

12.0 

11.9 

13.8 

12.6 

81 

61 

79 

74 

3.0 

13 

13 

36X0 

33.24 

32.56 

33.93 

14.7 

22.1 

17.5 

21.9 

20.2 

18.6 

12.7 

11.1 

13.1 

12.3 

82 

54 

74 

70 

2.6 

14 

14 

32.91 

33.09 

35.89 

33.96 

16.4 

23.2 

18.1 

22.7 

20.4 

195 

12.2 

13.7 

12.6 

12.8 

83 

65 

72 

73 

2.6 

15 

15 

40.82 

40.64 

42.45 

41.30 

15.0 

23.3 

17.3 

23.1 

20.2 

19.0 

13.7 

15.4 

14.2 

14.4 

81 

75 

72 

76 

2.7 

16 

16 

42.47 

41.64 

42.63 

42.25 

17.8 

25.2 

19.5 

22.7 

22.0 

21.1 

13.1 

15.2 

14.2 

14.2 

78 

64 

68 

70 

2.9 

17 

17 

43.73 

41.38 

41.81 

42.31 

17.0 

26.9 

19.4 

25.2 

23.0 

21.6 

14.1 

14.2 

15.0 

14.4 

77 

57 

72 

69 

2.4 

18 

18 

41.65 

39.41 

38.96 

40.01 

18.4 

26.7 

20.8 

26.0 

23.0 

22.2 

13.0 

14.7 

14.5 

14.1 

80 

70 

87 

79 

2.2 

19 

19 

37.40 

34.62 

32.67 

84.90 

17.4 

23.1 

19.0 

23.0 

19.4 

19.7 

13.1 

9.4 

3.6 

8.7 

90 

45 

23 

53 

6.0 

20 

20 

29.70 

27.63 

28.50 

28.61 

15.8 

22.8 

17.2 

22.8 

18.6 

1&6 




















16.5 

165 

8.0 

5.5 

7.3 

6.9 

60 

27 

52 

46 

5.6 

21 

21 

32.55 

33.84 

35.93 

34.11 

11.0 

22.5 

15.8 

22.4 

8.8 

8.9 

9.7 

9.1 

76 

54 

67 

66 

2.8 

22 

22 

35.56 

34.58 

85.65 

35.26 

11.1 

21.5 

13.6 

19.0 

17.0 

155 

9.9 

11.3 

11.7 

11.0 

72 

67 

75 

71 

1.8 

23 

23 

36.14 

34.06 

34.25 

34.82 

12.9 

20.0 

16.2 

19.6 

18.3 


8.8 

3.9 

3.1 

5.1 

62 

20 

20 

34 

7.5 

24 

24 

33.50 

32.94 

34.39 

33.61 

13.0 

22.0 

15.9 

22.0 

18.0 

11 

6.0 

8.1 

7.6 

7.2 

52 

78 

83 

71 

3.0 

25 

25 

33.54 

26.21 

22.09 

27.28 

10.0 

15.4 

13.8 

12.8 

10.0 

121 

7.4 

5.0 

4.9 

5.8 

81 

26 

33 

47 

3.9 

26 

26 

25.32 

26.63 

30.21 

27.39 

8.2 

21.6 

10.0 

21.5 

17.8 


7.7 

6.9 

8.8 

7.8 

66 

34 

57 

52 

2.8 

27 

27 

34.85 

32.69 

34.33 

33.96 

11.8 

22.8 

13.8 

22.4 

18.0 


8.5 

8.7 

10.1 

9.1 

73 

51 

72 

65 

3.2 

28 

28 

35.97 

35.61 

37.28 

36.29 

10.8 

19.8 

13.6 

19.7 

16.5 "• 

9.4 

9.1 

10.5 

9.7 

80 

57 

72 

70 

2.6 

29 

29 

40.40 

39.89 

40.40 

40.23 

12.7 

18.8 

13.8 

18.5 

17.2 ! lif 

10.4 

9.1 

9.2 

9.5 

90 

87 

88 

88 

1.2 

30 

30 

39.44 

38.87 

38.90 

39.07 

11.8 

13.8 

13.6 

12.0 

12.0 

' 




















18.8 

$ 

1 11.3 

11.0 

11.3 

11.2 

79 

j 58 

70 

69 


Media 

Media 

36.65 

35,47 

36,00 

36.04 

15.0 

22.1 

16.8 

21.4 


1 _ 






1 















1 15-4 il giorno 

3.1 

16 

24 

91 

20 

il giorno 

i » 

8 

24 


Massima 

Minima 

Massima 
[ Minima 

748.73 il giorno 
722.09 » 

17 

25 


26.9 

8.2 

il giorno 

17 

26 



Minima 
























































































mtmKPj 

























































40 


Mese di 


Ottobre 


41 


DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 

Temperatura dell’aria 

Umidità assoluta 

Umidità relativa 


j evaporata 

(in millimetri) 

DATA 


9 15 1 21 

Media 

Min. 

Mass. | 

9 1 

15 1 

21 1 

Media 

’ _. 9 1 

15 1 

21 1 

Media 

9 

» 1 

21 

Media 

1 

739.37 

738.40 

738.93 

738.97 

10.6 

14.4 

11.0 

13.7 

14.2 j 

12.5 

9.2 

10.3 

11.0 

10.2 

94 

89 

91 

91 

0.3 

1 

2 

37.90 

36.68 

37.04 

37.21 

13.0 

15.6 

14.5 

15.0 

14.4 | 

U.4 

104 j 

11.1 

11.4 

ìi.o 

85 

88 

93 

89 

0.5 

2 


37.52 

37.50 

38.66 

37.89 

13.9 

17.1 

14.4 

16.8 

16.4 

15.4 

11.5 

12.5 

12.6 

12.2 

94 

88 

91 

91 

1.5 

3 

4 

40.99 

37.96 

38.38 

39.11 

14.6 

18.7 

15.0 

18,0 

15.5 

15.9 

11.7 

11.4 

10.9 

11.3 

92 

75 

83 

83 

1.0 

4 


37.26 

36.63 

38.19 

37.36 

11.8 

17.4 

12.3 

16.9 

15.4 

14.2 

10.0 

10.8 

11.2 

10.7 

94 

76 

86 

85 

0.8 

5 


42.50 

42.34 

43.03 

42.62 

12.2 

18.5 

13.4 

18.4 

15.7 

15.0 

1 9.5 

11.2 

11.3 

10.7 

83 

71 

85 

80 

1.0 

6 


42.63 

41.29 

42.02 

41.98 

11.4 

19.3 

12.8 

19.1 

15.7 

14.8 1 

[ 9.5' 

10.3 

10.7 

10.2 

86 

63 

81 

77 

1.1 

7 

8 

42.00 

40.64 

41.03 

41.22 

12.4 

20.0 

13.2 

19.5 

15.4 

15.2 

9.5 

8.3 

10.8 

9.6 

84 

52 

83 

73 

1.6 

8 

9 

42.34 

40.99 

41.28 

41.54 

12.0 

19.5 

13.2 

19.0 

16.0 1 

15.2 

9.3 

10.5 

10.7 

10.2 

83 

65 

79 

76 

1.1 

9 

10 

41.12 

38.76 

38.11 

39.34 

12.0 

18.5 

13.0 

18.4 

16.1 

14.9 

9.7 

10.2 

11.3 

10.4 

87 

65 

83 

78 

2.0 

10 


33.98 

31.30 

31.32 

32.20 

11.8 

17.0 

14.2 

17.0 

12.6 

13.7 

11.0 

11.1 

10.0 

10.7 

91 

77 

78 

87 

0.0 

11 

12 

32.60 

33.10 

35.44 

33.71 

11.5 

16.7 

12.4 

16.5 

12.4 

123 

9.2 

8.3 

8.3 

8.6 

86 

64 

76 

1.8 

12 

13 

39.03 

38.86 

38.61 

38.83 

8.7 

15.8 

9.6 

13.6 

11.7 

11.4 

' 7.4 

8.2 

8.4 

8.0 

83 

71 

82 

75 

1.5 

13 

14 

37.91 

38.43 

40.58 

38.97 

10.5 

11.5 

10.4 

11.3 

11.2 

10.9 

8.7 

9.2 

9.1 

9.0 

92 

93 

91 

92 

0.0 

14 

15 

35.17 

30.55 

34.66 

33.46 

8.6 

12.0 

10.0 

11.8 

9.4 

9.8 

5.6 

7.5 

7.5 

6.9 

61 

72 

85 

73 

0.5 

15 

16 

39.95 

40.13 

40.28 

40.12 

7.8 

12.1 

9.0 

12.0 

9.6 

9.6 

7.6 

7.1 

7.7 

7.5 

88 

68 

87 

81 

1.0 

16 

17 

37.70 

35.31 

33.73 

35.58 

8.5 

10.9 

9.1 

10.8 

10.3 

9.7 | 

1 7.7 

8.0 

7.8 

7.8 

89 

77 

83 

83 

0.8 

** 

18 

31.09 


30.58 

30.53 

7.3 

13.5 

8.7 

13.4 

10.4 

10.0 ' 

7.2 

7.7 

7.9 

7.6 

86 

67 

83 

79 

0.6 

18 

19 

30.42 

27.42 

22.67 

26.84 

8.0 

10.2 

9.0 

10.0 

9.0 

9.0 

8.2 

8.8 

8.1 

8.4 

96 

96 

95 

96 

0.0 

20 

20 

18.21 

22.08 

27.14 

22.48 

8.2 

15.6 

8.6 

15.6 

9.8 

10.6 

I 7.8 

3.4 

4.5 

5.2 

93 

26 

50 

56 

4.0 


21 

31.23 

30.89 

32.65 

31.59 

5.7 

12.2 

8.1 

12.0 

9.6 

89 

I 6.0 

7.0 

6.8 

6.6 

74 

67 

76 

72 

1.5 

21 

28 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

35.49 

31.07 

33.39 

39.69 

38.83 

40.93 

41.19 

28.94 

34.30 

33.33 

35.43 

28.52 

34.90 

38.50 

38.41 

41.05 

37.91 

29.67 

34.23 

31.67 

35.60 

28.67 

37.63 

38.84 

39.56 

42.05 

35.35 

30.97 

34.46 

30.92 

35.51 

29.42 

35.31 

39.01 

38.93 

41.34 

38.15 

29.86 

34.33 

31.97 

5.6 

8.4 

7.6 

4.9 

6.2 

8.0 

8.0 

8.3 

9.2 

9.0 

11.8 

12.3 

13.4 

11.2 

10.0 

9.6 

9.5 

11.5 

11.8 

10.3 

6.5 

8.7 

8.6 

5.9 

66 

8.5 

8.6 

8.9 

9.4 

9.6 

11.0 

11.7 
13.0 
11.0 

9.9 

9.5 

9.5 

10.8 
11.5 
10.1 

10.0 

10.8 

9.6 
8.2 
8.6' 
9.2 

8.6 
10.6 

9.2 

9.9 

89 

109 ; 

9.8 

79 

7.9 

89 ' 

8.7 

99 

9.9 

9.7 ' 

| 6.8 

7.8 
7- 1 

5.3 
5.7 
7.6 

7.9 
7.9 

[ 7.6 

8.3 

7.5 

7.7 

6.3 

5.9 

6.5 

7.7 

7.9 

8.7 

1 8.3 

8.6 

7.3 

8.2 

7.4 

6.8 

7.3 

8.2 

7.8 

8.8 

7.3 

8.5 

7.2 

7.9 

6.9 

6.0 

6.5 

7.8 

7.9 

8.5 

8.1 

8.5 

94 

93 

85 

76 

78 

92 

94 

93 

86 

94 

76 

75 

56 

60 

72 

86 

89 

90 

82 

92 

81 

85 

89 

83 

87 

95 

93 

92 

84 

94 

84 

84 

77 

73 

79 

91 

92 

92 

84 

93 

0.0 

1.0 

1.5 

0.1 

0.1 

0.0 

0.5 

0.4 

0.0 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Media 

36.39 

j 35.47 

36.08 

35.98 

9.5 

14.1 

10.4 

13.8 

11.8 

119 

8.3 

8.7 

8.9 

8.6 

87 

74 

85 

82 


Media 

Massima 

Minima 

743.03 il 

718.21 

giorno 

6 

20 


20.0 

4.9 

il giorno 

8' 

25 


12.6 il giorno 

3.4 

3 

20 

96 il giorno 

26 

19 

20 


Massima 

Minima 

































































































42 


Mese di 


Ottobre 


43 












_ 



Direzione e forza del vento 

Nebulosità e forma 

delle nubi 


11 

Osservazioni 

DATA 










il-1 


9 

15 


SI 

9 1 

15 1 


21 

Media 

■6 1 


1 

N 

1-2 

E 

1 

S 1 

10 ms 0 

10 ms 


io © 

10 

33.7 

@ tatto il giorno 

2 

_ 

0 

NW 

2 

NE 1 

10 @ 

10 © 


10 © 

10 

17.4 

tutto il giorno 

3 

N 

1 

NW 

1 

N 1 

8 ms =5 

9 ms 


10 m 

9 

15.0 

© nella notte'; ®° a intervalli 

4 

S 

1 

sw 

1 

NE 1 

10 m = 

4 ms 


6 ms 

7 

11.7 

@ 2 n 

5 

NE 

1 

N 

1 

NE 1 

10 ==* 

3 ms 


2 sr 

5 


=' nel mattino 

6 

W 

1 

E 

1 

N 1 

6 msr 

4 ms 


1 sr 

4 



7 

_ 

0 

S 

1 

SlT 1 

0 = 

0 


0 

0 


= nel mattino 

8 

ssw 

1 

N 

1 

NW 1 

0 s 

0 


0 

0 



9 

_ 

0 

N 

1 

W 1 

2 sr 

3 m 


2 sr 

2 


= nel mattino 

10 

- 

0 

~ 

0 

N 1 

3 mrs = 

9 ms 


10 ms 

7 



11 

_ 

0 

S 

1 

N 1 

10 « 

5 m 


1 ms 

8 

5.4 

nella notte e nel mattino 

12 

w 

1 

NE 

1 

JVTF 1 

6 msr 

2 m 


1 sr 

3 

0.1 

@» » 

13 

NNE 

1 

N 

1 

NE 1 

9 msr 

7 msr 


8 ms 

8 



14 

N 

1 

N 

1 

NNE 1 

10 = ® 

10 ms 


2 sr 

7 

6.1 

@° fino a 14* 

15 

S 

2-3 

W 

2 

NNE 2-3 

10 ms 

8 ms 


10 ms 

9 

2.1 

©o 12» — 14» 

16 

N 

1 

NE 

1 

N 2 

8 msr 

4 ms 


4 ms 

5 

0.1 

nebbia condensata n 

17 

NE 

1-2 

N 

1 

NE 1 

10 ms 

8 msr 


10 m 

9 



18 

SSE 

1 

S 

1 

NE 1 

6 mrs 

2 ms 


1 s 

3 



19 

NNE 

1 

N 

2 

NE 1 

10 = 0 

10 © 


10 © 

10 

15.2 

= mattino e 0° tutto il giorno 

20 

N 

1 

SW 

3 

N 1-2 

9 m = 2 

0 


0 

3 

8.7 

@ n-, —ut (WSW) sciroccale subalp. nel pom. 

21 

SE 

1 

N 

1 

NE 1 

2 sr 

8 sm 


10 m 

7 


00 18» 15™ — 19» 45™ 

22 

NE 

1 

E 

1 

— 0 

10 =* 

10 sm 


7 s 

9 

0.4 

0° «; = r I 

23 

S 

1-2 

_ 

0 

SE 1 

10 ©’ 

7 ms 


8 ms 

8 

19.6 

@ a = nel mattino fino a 12» 

24 

S 

3 

_ 

0 

NE 1 

1 sr 

0 m 


1 sr 

1 


_iìj (g) nel mattino 

25 

N 

0-1 

1 V 

1 

— 0 

4 msr 

1 tn 


0 

2 


©» 15» 30™ — 19» 

26 

E 

1 

N 

1 

SE 1 

9 msr 

10 ms 


10 m 

9 

3.4 

27 

S 

1 

NE 

1 

NE 1 

10 m = 

10 sm 


10 ®° 

10 

0.6 

©° nel mattino e 20* — 21* 

28 

SSW 

2 

N 

1 

W 1 

10 = 2 © 

10 0 


10 © 

10 

10.9 

0° tutto il giorno 

29 

s 

2 

N 

1 

W 1 

10 ms 

10 ms 


8 ms 

10 

26.2 

@ 2 n fino a 8* 15™ 

30 

NE 

1 

N 

2 

N 2 

3 msr 

10 ms 


10 ms 

8 

0.6 

@° nella sera a intervalli 

31 

NNE 

1 

N 

1 

N 1 

10 =* « 

10 0 ° 


10 m 

10 

4.8 

@° tutto il giorno 












auntn del cielo: Giorni 




Frequenza relativa dei venti 






nebbiosi con pioggia neve temporali 

_ 19 — — 

N 

31 

NE 

19 

E 

4 

SE 

3 


S SW 

12 4 

W NW Calroa 

6 4 1» I 


Sereni 

3 

16 

12 


DATA 


2 

3 

4 

5 

6 
7 


9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 


31 


grandine 














































DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0») 


9 1 

15 

21 1 

Media 

1 

729.31 

731.21 

732.78 

731.10 

2 

29.98 

28.88 

28.90 

29.25 

3 

33.13 

33.35 

35.19 

33.89 

4 

38.36 

39.52 

43.20 

40.36 

5 

46.70 

46.10 

47.42 

46.74 

6 

47.57 

45.97 

44.21 

45.92 

7 

41.50 

37.54 

35.18 

38.07 

8 

32.26 

29.91 

29.26 

30.48 

9 

29.58 

32.34 

36.66 

32.86 

10 

39.19 

38.56 

40.19 

39.31 

11 

38.71 

36.83 

36.83 

37.46 

12 

35.93 

34.32 

35.27 

35.17 

13 

37.15 

37.70 

39.28 

38.04 

14 

39.59 

38.39 

38.21 

38.73 

15 

31.81 

27.91 

24.83 

28.18 

16 

25.55 

27.01 

27.04 

26.53 

17 

25.78 

26.30 

28.09 

26.72 

18 

32.73 

33.52 

35.34 

33.86 

19 

37.16 

36.47 

37.37 

37.00 

20 

37.96 

37.77 

38.55 

38.09 

21 

40.27 

40.40 

41.57 

40.75 

22 

45.87 

45.77 

45.81 

45.82 

23 

45.19 

44.44 

45.36 

45.00 

24 

46.63 

45.82 

46.30 

46.25 

25 

47.57 

45.25 

43.60 

45.47 

26 

40.86 

37.37 

35.02 

37.75 

27 

34.25 

32.79 

34.42 

33.82 

28 

36.35 

35.06 

35.15 

35.55 

29 

34.80 

36.65 

41.16 

37.54 

30 

45.20 

44.55 

44.32 

44.69 

Media 

37.56 

36.92 

37.55 

37.35 

Massima 

747.57 il 

giorno i 

6 25 

Minima 

725.55 

* 

16 



Novembre 


Umidità assoluta 

Umidità relativa 

evaporata 

DATA 

9 | 15 

*1 | 

Media 

9 

15 

21 

Media 

8.5 

6.5 

7.0 

7.3 

92 

58 

80 

77 

0.5 

1 

6.6 

6.4 

6.5 

6.5 

82 

89 

92 

88 

0.2 

2 

6.6 

6.4 

5.8 

6.3 

87 

67 

69 

74 

1.3 

3 

5.2 

6.0 

6.5 

5.9 

82 

69 

81 

77 

0.8 

4 

6.4 

6.6 

7.3 

6.8 

80 

67 

81 

76 

0.9 

5 

6.9 

7.1 

7.1 

7.0 

83 

82 

85 

83 

0.5 

6 

6.9 

7.8 

7.2 

7.3 

93 

76 

85 

85 

0.5 

7 

6.3 

7.2 

7.1 

6.9 

95 

93 

91 

93 

0.0 

8 

7.6 

8.1 

8.3 

8.0 

97 

92 

95 

95 

0.0 

9 

6.5 

6.9 

5.8 

6.4 

90 

62 

64 

72 

1.2 

10 

6.4 

7.1 

7.2 

6.9 

88 

69 

85 

81 

0.7 

11 

6.1 

7.7 

7.5 

7.1 

89 

66 

89 

81 

0.5 

12 

5.8 

7.2 

7.4 

6.8 

92 

91 

92 

92 

0.0 

13 

7.2 

7.3 

7.4 

7.3 

90 

80 

89 

86 

0.0 

14 

6.8 

5.9 

6.1 

6.2 

94 

92 

95 

94 

0.0 

15 

6.4 

6.9 

6.7 

6.7 

95 

94 

91 

93 

0.0 

16 

6.8 

'6.8 

7.1 

6.9 

90 

82 

89 

87 

0.0 

17 

7.1 

7.0 

7.0 

7.0 

97 

90 

91 

93 

0.2 

18 

5.5 

6.8 

6.6 

6.3 

95 

74 

87 

85 

0.0 

19 

5.5 

6.5 

6.6 

6.2 

93 

71 

86 

83 

0.4 

20 

4.8 

6.3 

5.4 

5.5 

94 

97 

100 

97 


21 

5.5 

3.2 

4.3 

4.3 

86 

41 

68 

65 


22 

3.3 

4.0 

4.1 

3.8 

60 

52 

66 

59 


23 

4.3 

4.9 

5.0 

4.7 

79 

80 

95 

85 


24 

4.7 

4.9 

4.9 

4.8 

96 

89 

86 

90 


25 

4.4 

4.2 

4.3 

4.3 

84 

66 

79 

76 


26 

4.1 

3.8 

4.0 

4.0 

85 

72 

81 

79 


27 

4.3 

3.7 

3.9 

4.0 

83 

59 

74 

73 


28 

3.6 

3.9 

4.0 

3.8 

84 

62 

79 

75 


29 

4.6 

4.1 

4.0 

4.2 

92 

75 

76 

81 


30 

5.8 

6.0 

6.1 

6.0 

■ 

75 

84 

82 


Media 

8.5 il giorno 

3.2 

1 

22 

100 

41 

il giorno 

21 

22 


Massima 

Minima 



























































46 


Mese di 


Novembre 


47 


1 

Direzione e forza del vento 

Nebulosità e forma 

DATA 









: 15 ; l_ 

81 

9 

15 I 




N 1 

NE 1 

3 msr 

1 m 


2 

SE 1 

W 2 

SE 1 

10 ms = 

10 @ 



W 1 

S 1 

S 1 

3 msr 

1 8 




N 1 

NE 1-2 

0 s =° 

10 sm 



W 1 

S 1 

E 1 

10 ms 

iSr 



S 1 

S i 

S 1 

10 ® = 

10 ms 



W 1 

N 1 

JVE 2 

10 = s 

0 mr 

■ 

8 

N 1 

N 1 

JVE 1 

10 =* 

10 sm | 


9 

- 0 

S 1 

NW 1 

10 = s 

10 sm 


10 

N 1 

N 2 

1VE 1 

0 sr 

0 


11 

12 

- 0 

_ 0 

8 1 

_ 0 

NW 1 

- 0 

1 sr 

0 

4 sr =• 


13 

— 0 

NE 1 

2VE 1 

10 =* 

10 sm = 


14 

sw 1 

— 0 

NE 1 

10 ms = 

10 ms s 


15 

NNE 1 

N 2 

STF 2 

10 0 

10 © 


16 

NNW 1 

W 1 

S 2 

10 0 

10 0 


17 

S 2 

S 1 

S 1 

10 ms 

10 ms 


18 

N 1-2 

S 1 

S 1 

10 0 

10 0 


19 

S 1 

S 1 

S 1 

10 = 

0 


20 

S 1 

— 0 

NE 1 

0 sr 

7 sr 


21 

— o 

NE 1 

N 2 

10 => 

4 3* 


22 

- 0 

- 0 

S 2 

7 msr 

3 sr 


23 

NE 1 

N 1 

JV 1 

0 sr 

0 


24 

ENE 1 

NW 1 

NW 1 

10 ms 

10 ms 


25 

N 0-1 

— 0 

1 s 1 

10 * 

10 ms 


26 

W 1 

W 1 

NE 1 

10 ms 

7 msr 


27 

NW 1 

N 1 

JV 2 

10 ms 

10 ms 


28 

S 2 

S 2 

S 2 

10 ms 

2 sr 


29 

N 1-2 

NE 1 

1 

1 sr 

0 


30 

N 1-2 

NE 1 

STF 1 

10 ms 





Frequenza relativa dei venti 



N 

NE 1 

? SE 

S SW 

W NW 


20 

15 1 

2 

25 3 

7 5 



delle nubi 

Precipitazioni 

(in millimetri) 

Osservazioni 

DATA 

21- 

Media 

1 ms 

2 

5.9 

9° n 

1 

10 © 

10 

11.6 

tatto il giorno 

2 

0 

2 



3 

10 sm 

7 



4 

10 m 

7 

0.7 

@° n 

5 

10 m 

10 

0.7 

®° mattino 

6 

1 $ 

3 



7 

10 sm 

10 

0.1 

nebbia condensata 

8 

10 •• 

10 

0.8 

nebbia condensata 

9 

0 

0 

0.1 

nebbia condensata 

10 

1 ms 

0 



11 

1 =» 

2 



12 

10 m = 

10 


= tatto il giorno 

13 

10 sm 

10 



14 

10 0 

10 

20.8 

© tutto il giorno 

15 

10 m 

10 

13.9 

0 fino a 15* 

16 

10 ms 

10 

5.8 

@ ad intervalli fino a 18* 

17 

9 m 

10 

7.3 

® a intervalli fino a 16* 

18 

0 

0 

0.1 

nebbia condensata 

19 

8 mr 

4 



20 

10 =' 

8 


=' tatto il giorno 

21 

0 

3 



22 

0 

0 



23 

io *. 

10 

1.0 

@o 18* 30”; * 0 21* 

24 

10 m 

10 

7.2 

* M; 0 fino a 12* 

25 

10 m 

9 



26 

10 ms 

10 



27 

0 

4 



28 

0 =« 

0 


V mattino 

29 

! 10 

1 



30 | 


Stato del cielo: Giorni 

Sereni misti coperti nebbiosi con pioggia neve temporali grandine 
6 10 ' 14 3 13 1 - — 



I 



















































DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 


9 | 15 

21 | 

Media 

1 ' 

f 40.81 ' 

?38.43 1 

Ì38.44 ' 

139.23 - 

2 

37.27 

37.01 

37.64 

37.31 

3 

38.94 

37.89 

37.92 

38.25 

4 

38.19 

36.50 

35.52 

36.74 

5 

32.00 

28.56 

27.45 

29.34 

6 

27.32 

21.72 

18.17 

22.40 ■ 

7 

25.01 

28.49 

31.54 

28.35 

8 

34.89 

36.24 

38.43 

36.52 

9 

41.32 

41.36 

42.31 

41.66 

10 

42.00 

40.87 

41.36 

41.41 

11 

42.90 

42.72 

42.64 

42.75 

12 

42.42 

41.03 

40.15 

41.20 

13 

37.43 

34.46 

32.86 

34.92 

14 

27.64 

24.67 

22.13 

24.81 

15 

20.83 

21.69 

24.77 

22.43 

16 

30.25 

30.98 

32.34 

31.17 

17 

33.30 

33.66 

33.61 

33.52 

18 

32.90 

31.33 

30.14 

81.46 

19 

27.20 

28.06 

32.07 

29.11 

20 

33.79 

34.39 

35.15 

34.44 

21 

36.72 

36.44 

35.97 

36.38 

22 

36.12 

35.36 

35.42 

35.63 

23 

35.40 

34.80 

35.55 

35.25 

24 

38.89 

39.54 

40.63 

39.69 

25 

39.71 

40.22 

42.58 

40.84 

26 

45.24 

44.52 

44.49 

44.75 

27 

43.74 

42.33 

41.39 

42.49 

28 

43.56 

42.17 

41.30 

42.34 

29 

38.19 

38.42 

40.00 

38.87 

30 

46.59 

47.50 

48.00 

47.36 

31 

47.51 

45.32 

44.35 

45.73 

Media 

36.71 

36.02 

36.27 

36.33 

Massima 

Minima 

748j 00 il giorno 30 
718.17 » 6 


_4.3 Vi —3.0 


—2.4 0.7 —0.8 -1-5 


3.5 —3.2 -O.i 


0.6 4.0 2.7 8.4 


5.4 7.0 7.0 



Dicembre 
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Umidità assoluta 

Umidità relativa 

gli 

Ili 

DATA 

9 | .5 

1 21 

Media 

» 

15 

- 

| Media 



4.0 

4.4 

4.7 

4.4 

87 

75 

87 

83 


1 

4.9 

4.8 

4.8 

4.8 

94 

89 

93 

92 


2 

5.0 

5.5 

5.6 

5.4 

93 

88 

93 

91 


3 

5.5 

5.3 

5.2 

5.3 

98 

96 

100 

98 


4 

4.5 

5.2 

4.5 

4.7 

94 

93 

96 

94 


5 

4.5 

4.7 ! 

4.8 

4.7 

98 

96 

98 

97 


6 

3.9 

4.1 

3.5 

3.8 

96 

96 

92 

95 


7 

2.9 

8.4 

3.8 

3.4 

95 

78 

92 

88 


8 

3.3 

3.7 

4.6 

3.9 

89 

77 

92 

86 


9 

4.6 

5.1 

5.0 

4.9 

89 

83 

93 

88 


10 

3.4 

4.0 

4.3 

3.9 

89 

76 

84 

83 


11 

8.9 

4.4 

4.2 

4.2 

90 

80 

85 

85 


12 

4.1 

4.3 j 

4.0 

4.1 

92 

81 

96 

90 


13 

3.8 

4.2 

4.2 

4.1 

100 

91 

96 

96 


14 

8.5 

4.2 | 

2.7 

3.5 

98 

96 

46 

80 


15 

2.8 

3.1 

3.5 

3.1 

71 

56 

66 

64 


16 

4.0 

4.i ; 

4.2 

4.1 

81 

81 

91 

84 


17 

8.7 

4.2 

4.1 

4.0 

84 

85 

89 

86 


18 

4.4 

4.6 

4.7 

4.6 

94 

89 

93 

92 


19 

4.9 

5.5 

5.3 

5.2 

88 

95 

93 

92 


20 

5.9 

7.0 

6.6 

6.5 

88 

94 

88 

90 


21 

5.7 

6.3 

5.7 

5.9 

93 

89 

93 

92 


22 

5.6 

6.0 

6.2 

6.1 

90 

89 

95 

91 


23 

5.6 

5.4 

5.9 

5.6 

95 

93 

95 

94 


24 

5.8 

6.0 

5.6 

5.6 

96 

92 

95 

94 


25 | 

4.5 

4.8 

4.7 

4.7 

98 

96 

100 

98 


26 \ 

4.2 

5.0 

4.9 

4.7 

94 

81 

86 

87 


27 1 

4.5 

4.1 

4.2 

4.3 

96 

56 

70 

74 


28 

4.2 

4.9 

4.8 

4.6 

82 

77 

86 

82 


29 

4.0 

4.9 

4.8 

4.6 

90 

79 

88 

86 


30 

4.1 

4.6 

4.6 

4.4 

89 

78 

87 

< 85 


31 

4.4 

4.8 

4.7 

4.6 

91 

85 

89 

88 


Mrfi, 


7.0 il giorno 21 100 più volte 

2.8 > 16 56 il giorno 16 28 


4 Osservazioni tneteorologiche 1896. 
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Mese di Dicembre 
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DATA 

Direzione e forza del vento 

Nebulosità e forma 


9 15 | 21 

9 

15 

1 

s 

I 

1 1 


0 

s 

2 

2 sr = 

4 sr = 

2 

N 

1-2 ! 

N 

1 

N 

2 

10 = 

10 = 

' 3 

_ 

0 

s 

1 

ENE 

1 

10 = 

10 sm 

4 

N 

1 

N 

1 

NNE 

1 

10 =* 

10 =* 

5 

_ 

0 

s 

1 

S 

1 

10 * 

7 sm 

6 

NW 

1 

NE 

1 

s 

2 

10 * 

10 * 

7 

S 

2 

S 

2 

s 

1 

10 =’ 

10 =* 

8 

S 

1 

S 

1 

s 

1 

0 sr 

0 sr 

9 

S 

1 

— 

0 

s 

1 

9 msr 

9 ms 

10 

S 

3 

S 

1 

E 

1 

9 ms 

0 sr =' 

11 

s 

1-2 

S 

1 

s 

1 

9 ms 

9 msr 

12 

s 

2 

S 

2 

s 

1 

10 ms 

8 sr 

13 

SE 

1 

— 

0 

SE 

1 

2 sr = 

3 sr = 

14 

N 

1 

SW 

1 

— 

0 

10 =» 

io *• 

15 

E 

1 

s 

1 

wsw 

1 

10 = a 

2 sr =° 

16 

N 

1 

s 

2 

sw 

2 

3 sr 

6 sr =' 

17 

S 

1 

— 

0 

s 

1 

4 msr 

8 ms 

18 

SW 

1 

s 

1 

s 

1 

10 sm 

10 ms 3 

19 

S 

1 

s 

1 

s 

1 

10 * 

10 ms 

20 

S 

2 

s 

1 

s 

2 

10 @° = 

10 @ 

21 

_ 

0 

_ 

0 

S 

1 

io • m 

10 0 s 

22 

s 

1 

— 

0 

s 

1 

9 ms = 

7 ms 

23 

ssw 

1 

— 

0 

N 

1 

10m = 

10 3’ 

24 

s 

1-2 

— 

0 

— 

0 

10 E 1 

10 3» 

25 

s 

1 

— 

0 

w 

1 

4 ms = 

7 ms 3 

26 

— 

0 

s 

1 

s 

1 

10 = s 

10 3* 

27 

SSE 

1 

s 

1 

NE 

1 

2 sr 

2 sr 3° 

28 

s 

1 

NE 

1 

N 

1 

1 sr 

6 sr 

29 

NE 

1 

S 

1 

SSW 

1 

2 sr 

2 sr 

30 

NE 

1 

S 

1-2 

s 

1 

0 =° 

0 s* 

31 

s 

1-2 

s 

1 

S 

1 

8 msr 

8 sm 


Frequenza relativa dei venti 

N NE E SE S SW W NW Cala» 
10 6 2 2 51 5 1 1 15 







delle nubi 


S '§ 






Osservazioni 

DATA 













21 

Media 

^ é 




9 ms 

5 


V n 

1 


10 m 

10 



2 


10 sm 

10 

0.7 

• ° n 

3 


10 Ei> 

10 

1.2 

= 5 tutto il giorno; @° sera 

4 


0 =• 

6 

12.9 

* n e mattino, fino a 14 A ; altezza 10 cm. 

5 


10 m 

10 

27.0 

8* - 19* ; altezza 26,2 cm. 

6 


2 = 

7 


=* nel mattino e nel pomeriggio 

7 


0 = 

0 



8 


10 m 

9 



9 


2 sr 

4 

2.3 

0° n 

10 


8 ms = 

9 



11 


8 mr 

7 



12 


9» =’ 

5 


= tutto il giorno 

13 


4 ms = 

8 


= V ne ' mattino; -)f 0 15* 

14 


1 s 

4 


=* V mattino 

15 


0 

3 



16 


9 ms 

7 



17 


lOm- 

10 


-X-“ nel pomeriggio 

18 


10 m 

10 

6.7 

notte e mattino fino a 14* ; altezza 5 cm. 

19 


10 © 

10 

34.9 

0 tutto il giorno 

20 


4 msr 

8 

26.9 

© tutto il giorno fino a 17* 

21 


4 mr 

7 



22 


10 =* 

10 

2.3 

= tutto il giorno; @° a intervalli dopo 11* 30" 

23 


10 =« 

10 


==’ tutto il giorno 

24 


1 s 

3 



25 


10 =« 

10 


=’ tutto il giorno 

26 


2 sr == 

2 


v « 

27 


7 ms = 

5 



28 


4 m = 

3 



29 


1 1 sr =» 

0 



80 


1 ==• 

6 



31 




Stato del cielo: Giorni 



j Sereni 

misti coperti 

nebbiosi con pioggia neve temporali grandine 


2 

17 

12 

8 5 4 - 
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RIASSUNTO delle Osservazioni fatte nell'i 1896 e confronto coi valori normali. 


MESI 

Pressione atmosferica 

Temperatura 


Tensione del vapore 

Umidite relativa 

Precipitazioni in mm. 

6lorni con pioggia 

MESI 

Normale 

1896 

Differenza j 

Media 

Med, g \ 0 D 

RNaLIBR 

.SSIMB 

Mbdh i 

xr 

■3 

| 

S5 

1896 

Differenza 

j Normale 

1896 

Differenza 

Normale 

1896 

Differenza 

| 

ss 

1896 

1 Differenza 

Normale 1 

1896 

Differenza | 

Normale 

1896 | 

j Differenza 

Normale 

1896 

e 

Gennaio . 

739.38 

743.23 

+3.45 

0.4 

—0.4 

-0.8 

2.3 

2.3 

0.0 

-2.2 

-2.6 

41 


3.7 

4.0 

+0.3 

83 

86 

4-3 

43.8 

2.1 

—41.6 

7 

2 

—5 

Gennaio 

Febbraio. 

38.57 

43.02 

+4.45 

3.1 

4.3 

+1.2 

6.9 

8.2 

+1.3 

0.0 

0.9 



8.8 

4.7 

+0.9 

77 

74 

—3 

29.7 

24.8 

-4.9 

6 

3 

—3 

Febbraio 

Marzo . . 

35.71 

35.12 

—0.59 

7.3 

10.5 

+3.2 

8.3 

14.4 

+6.1 

3.8 

7.0 

* 


4.9 

5.8 

+0.8 

69 

63 

-6 

62.0 

10.3 

—51.7 

8 

3 

—5 

Marzo 

Aprile . . 

34.35 

36.83 

+2.48 

11.7 

11.8 

+0.1 

17.1 

16.2 

—0.9 

8.0 

7.4 

41 


7.0 

5.4 

—1.6 

66 

53 

—13 

122.1 

67.7 

-54.4 

13 

7 

-6 

Aprile 

Maggio . 

35.96 

35.65 

—0.31 

16.2 

15.4 

—0.8 

21.4 

19.6 

—1.8 

12.0 

11.6 



9.7 

8.6 

—1.1 

66 

67 

+1 

108.8 

192.5 

+83.7 

12 

17 

+5 

Maggio 

Gingno . 

36.74 

36.47 

-0.27 

20.2 

20.0 

-0.2 

26.6 

23.5 

-3.1 

15.6 

16.6 

-i 


11.7 

12.0 

+0.3 

64 

70 

+6 

79.5 

140.2 

+70.7 

10 

18 

+8 

Gingno 

Loglio. . 

36.68 

36.93 

+0.25 

22.6 

23.5 

+0.9 

27.2 

27.7 

+0.5 

18.1 

19.5 

jl 


12.5 

13.8 

+1.3 

61 

66 

+5 

58.5 

86.4 

+27.9 

8 

13 

+5 

Loglio 

Agosto. . 

37.15 

36.11 

—1.04 

21.9 

19.4 

-2.5 

27.2 

23.0 

-4.2 

17.7 

15.9 

4J 


12.6 

12.3 

-0.3 

64 

74 

+10 

68.3 

233.9 

+165.6 

8 

14 

+6 

Agosto 

Settembre 

37.85 

36.02 

-1.83 

18.0 

18.2 

+0.2 

23.5 

22.1 

—1.4 

14.3 

15.0 

V 


11.0 

11.1 

+0.1 

70 

72 

+2 

68.5 

45.7 

—22.8 

8 

9 

+1 

Settembre 

Ottobre . 

37.73 

35.96 

—1.77 

11.9 

11.7 

-0.2 

14.1 

14.1 

0.0 

8.8 

9.5 



8.6 

8.5 

—0.1 

74 

84 

+10 

83.6 

176.0 

+92.4 

IO 

19 

+9 

Ottobre 











3.0 

4.1 



6.5 

5.9 

—0.6 

78 

83 

+5 

69.1 

76.0 

+6.9 

9 

14 

+5 

Novembre 

Novembre 

37.08 

37.34 

+0.26 

5.6 

6.0 

+0.4 

7.8 

8.1 

+0.3 




























1 9 

-0.6 

+1 


4.8 

4.6 

—0.2 

83 

89 

+6 

41.8 

114.9 

+73.1 

7 

9 

+2 

Dicembre 

Dicembre 

38.01 

36.35 

—1.66 

1.2 

1.4 

+0.2 

2.8 

3.3 

+0.5 

— 1.6 




























8.1 



8.1 

8.1 

0.0 

71 

74 

+3 

835.5 

1170.6 

+335.1 

106 

128 

+22 

Anno 

Anno . . 

737.09 

737.40 

+0.31 

11.7 

11.8 

+0.1 

15.7 

15.2 

—0.5 

82 


















Valori t 


est# ^servati. 



Pressione atmosferica 

Temperatura 

Massima 

754.74 il 30 gennaio 

34.2 1’ Il 1U ? 1Ì0 r( 

Minima 

718.17 il 6 dicembre 

—7.5 il 13 gennaio 


Tensione del vapore 

Umidità relative 

Pioggia in mm. 


1 18.3 il 12 luglio 

100 più volte 

101.8 il 20 agosto 

Massima 

0.8 il 13 aprile 

7 il 13 aprile 


Minima 



























































































